Seria „Construcție și proiectare” A G Lazarev, E V Arhitectura peisajului Lazarev sub ediția generală a candidatului dearhitectură, profesor asociat A G Lazarev Rostov-On-Don „Phoenix” UDC BBK KTK L Lazarev A G L Arhitectură de peisaj / A G Lazarev, E V Lazarev;Sub general Ed A G Lazarev - Rostov N/D: Phoenix, - , [ ]p : silt - (Construcție și proiectare) ISBN - - , nevoia de a publica un director în arhitectura peisajului estedictată de o atenție sporită din toate segmentele populației pentru a îmbunătăți calitatea peisajului, îmbunătățirea,echipamentele de inginerie ale teritoriilor urbane, rurale și inter-stabilire Cartea de referință prezintă informațiipractice despre tipurile și formele de arhitectură peisagistică, precum și recomandări specifice privind utilizareadiferitelor tipuri de forme arhitecturale mici, echipamente de inginerie și aranjamente cu diferite tipuri de copaci,arbuști, ierburi, culori Ghidul este conceput pentru o gamă largă de cititori UDC BBK ISBN - - © E Lazareva, Lazarev A G , © Fenix, Înregistrare, Autorii dedică această publicație părinților lor ca semn derecunoștință și apreciere PREFACE, Autorii cred că această ediție a părinților lor Această ediție va fi practică pentruspecialiștii implicați în dezvoltarea proiectelor de amenajare, echipamente de inginerie și amenajare a teritoriilorurbane, rurale și inter -setinătoare, precum și în dezvoltarea grădinii și parcurilor pentru diferite tipuri și scopuri,peisajul conacului și designul peisajului peisaj a zonelor de agrement suplimentare și a teritoriilor de inter-setare În cartea de referință, informațiile sunt prezentate în cinci capitole și cincisprezece aplicații Primul capitolconține informații generale despre arhitectura peisajului și studiile peisajului Al doilea capitol prezintă informațiidespre tipurile de forme decorative de grădină și parc, expuneri dendrologice Această secțiune conține ilustrațiigrafice care fac posibilă evaluarea calităților artistice ale diferitelor specii de plante utilizate în crearea decompoziții dendrologice Al treilea capitol prezintă informații despre forme arhitecturale mici și echipamente deinginerie ale diferitelor tipuri de compoziții de peisaj Acest capitol are, de asemenea, un număr mare de ilustrațiigrafice pentru a evalua calitățile decorative ale diferitelor plante din compozițiile reale de grădină și parc Alpatrulea capitol oferă exemple de monumente ale arhitecturii peisajului din practica internă și străină mondială Alcincilea capitol conține un indicator comun al plantelor din toate speciile și rocile utilizate pe teritoriul zoneiclimatice temperate a Federației Ruse ca material de plantare decorativă, care este însoțit de ilustrații grafice carefac posibilă evaluarea calităților decorative ale plantelor Aplicațiile conțin informații detaliate despre plante cucaracteristici speciale: - Speciile de acoperire de sol;- ierburi rezistente la călcare;-Planturi-ore; - Plante careîntăresc solul;- plante spinoase;-Medonos plante;-Alergeni plante;- plante medicinale cu fructe;- plante medicinale cuflori;- Plante pentru balcon;- plante cu frunze parfumate;- plante cu fructe decorative;- plante cu o coroanădecorativă;- Uzine subacvatice, etc Autorii speră că această publicație va interesa atât studenții care studiază îninstituții de învățământ secundar și superior din specialitățile „Arhitectură”, „Proiectarea peisajului”, etc designpeisagistic Structura publicării pentru comoditatea utilizării informațiilor plasate în director, autorii au stabilitmaterialul cu capitole individuale precedate de articole de intrare În interiorul capitolelor, materialul de referințăeste situat în ordine alfabetică, însoțit de ilustrații grafice Primul capitol include materiale generale desprearhitectura peisajului și studiile peisajului, iar terminologia specială este colectată aici alfabetic Al doilea capitolinclude materiale despre caracteristicile parcului de grădină și forme decorative de arhitectură peisagistică șirecomandări privind umplerea lor dendrologică, adică speciile de plante pentru a crea compoziții dendrologice eficientesunt indicate Al treilea capitol include materiale despre forme arhitecturale mici și elemente speciale aleechipamentelor de inginerie rezervate amenajării și amenajării peisajului, precum și pentru construcția de grădini,pătrate, parcuri, parcuri forestiere, etc Arhitectura Garden Park Al cincilea capitol este informații importante desprenatura și caracteristicile lemnului, arbustului, ierburilor și florilor În aplicații separate, sunt evidențiateinstalațiile de alergeni, Plante stabilizând acoperirea solului, etc Conceptul de „arhitectură peisagistică” a fost folosit pentru prima datăpentru a se referi la acest tip de activitate din SUA în secolul al XIX -lea, în timpul organizării parcurilornaționale, în general accesibile, pe teritoriul acestei țări, care au păstrat monumente naturale unice În practicamodernă, arhitectura peisajului este înțeleasă ca dezvoltarea și crearea de compoziții artificiale care repetă saureproduc forme naturale Peisagistica sau arhitectura peisajului în practica modernă de proiectare a așezărilor urbane șirurale dobândesc din ce în ce mai multă independență și devine o ramură specifică a designului arhitectural Arhitecturapeisajului este implicată într -o problemă importantă de formare a habitatelor umane în condiții de urbanizat printr -unritm mereu în post de teritoriu al statului Arhitectura peisajului este, în esență, din ce în ce mai mult, bazahabitatului uman, în care ar trebui „construite” rezidențiale, publice, industriale și structuri, infrastructura detransport și inginerie Din păcate, în practica modernă, arhitectura peisajului se încadrează mai des în teritoriile dejaconstruite și încearcă să corecteze calitățile negative ale urbanizării Principalul material cu care arhitectul-landscape este relieful natural și vegetația naturală a regiunii, pe care artistul o suplimentează cu evenimenteinginerești și elemente arhitecturale și dezvoltă, de asemenea, compoziții dendrologice, creând așa-numitul peisajurbanizat, îmbunătățit și corectat prin amenajarea peisajului și aranjamente de inginerie Paleta arhitectului de peisajsunt mici forme arhitecturale, diverse tipuri și soiuri de lemn, arbust, ierburi, culori, caracteristici caracteristiceale căror (culoare, formă, dimensiune) sunt utilizate pentru a obține o expresivitate artistică mai mare acompoziției Mijloacele de formare a compozițiilor arhitecturale peisagistice sunt aspectul vertical al teritoriilor,echipamentele sale de inginerie, dispozitivul de comunicații pietonale, de transport și vizual, proiectat ținând cont deimaginile artistice ale proiectului În rezolvarea problemelor practice, arhitecții de peisaj se bazează pe amenajareapeisajului, care este o industrie științifică importantă care studiază peisajele naturale (naturale) și antropice(artificiale), caracteristicile lor, proprietățile, capacitatea de evoluție și potențialul potențial dedezvoltare Dendrologia ca știință este, de asemenea, o rezervă importantă și integrantă de cunoștințe necesare pentrurezolvarea problemelor de proiectare a peisajului Practica arată că doar cunoașterea complexității dendrologiei ajutăarhitectul peisajului să dezvolte proiecte optime de amenajare în ceea ce privește calitățile lor artistice, de mediu șieconomice Cunoașterea legilor compoziției arhitecturale și artistice este o bază necesară pentru activitatea eficientă aarhitectului, Wandwest, deoarece estetica și imaginea artistică a compoziției create-cel mai mult, există principalulrezultat al operei specialistului Astfel, este clar că arhitectul de peisaj, care se dedică arhitecturii peisajului, artrebui să fie gata să -și îmbogățească experiența cu cunoașterea științelor de mai sus și să efectueze numeroaseexperimente practice cu materiale naturale Evident, în secolul XXI, arhitectura peisajului va dobândi din ce în ce maiimportant ca fiind cel mai important mijloc de formare a unui habitat uman calitativ nou O atenție deosebită va fiacordată nivelului artistic al arhitecturii peisajului Chiar și în trecut, secolul XX, profesia „Arhitect de peisaj”(Arhitect-Landscape Painter) a fost înregistrată în Catalogul Organizației Internaționale a Muncii (OIM) de laONU Astăzi, universitățile rusești urmează instruire, arhitecți de peisaj, dar numai la nivelul de specializare îneducația arhitecturală, care, desigur, reduce calitatea instruirii viitorilor proiectanți de mediu Între timp, însecolul XXI, profesia „Arhitect de peisaj” va fi, de asemenea, la cerere acut, deoarece are o sarcină delicată șisubtilă de a menține peisaje naturale, culturale și istorice din Federația Rusă Mai mult decât atât, această sarcină vatrebui rezolvată nu numai în limitele locurilor populate, ci și în teritoriile inter -setinării Astfel, arhitecturapeisajului modern, pe de o parte, pare a fi o formă specială de organizare a spațiului național care vizează păstrareași dezvoltarea etnogenezei și a fig Un fragment din parcul episcopal din Kashtelou Branca Portugalia, secolulXVIII cultura tradițională, conservarea rezervelor epuizante de bogăție naturală și, pe de altă parte, un mijloc deproiectare a unui anumit habitat uman la nivelul microdistrictului, sfertului, populat punct Particularitatea arhitecturii peisajului modern constă în faptul că rolul dominant în procesul creativ aparțineprincipiului artistic, care se bazează invariabil pe inginerie, măsuri de recuperare și, desigur, pe dendrologie șilegile ecologiei Trebuie presupus, bazat pe tendințele moderne în dezvoltarea creativității arhitecturale, că în secolulXXI vom asista la o nouă etapă în dezvoltarea arhitecturii peisajului, a artei de grădină și parc și a designului demediu, similar cu cea care a avut loc în Secolele XVII -XVIII în statele europene și în secolele XVIII - XIX în ImperiulRus În acele perioade istorice, principalul „client”, apoi proprietarul monumentelor unice de arta de grădină și parc aufost case domnești În condiții moderne, „clientul” și proprietarul ansamblurilor de grădină și parc ar trebui să fiemunicipalități, entități juridice și persoane fizice În consecință, numărul de lucrări de peisaj arhitectural al -leaar trebui să crească semnificativ Peisajul arhitectural rafinat și subtil artistic ar trebui să devină unul dintre celemai frecvente „articole de consum” Putem prezice cu încredere că secolul XXI va deveni secolul „de aur” în dezvoltareaartei de grădină și parc în Rusia Terminologie generală Ablaking (din lapte lat) - vaccinarea (cufinarea) ramurilorfără a le separa de trunchiuri pentru a obține continuitatea gardului verde, structura tunelurilor verzi,labirintilor Plantele aborigene sunt plante caracteristice unei zone date, bine adaptate la condițiile climatice și desol Agnial (arabă)-În arhitectura peisajului maur, un ansamblu obișnuit al parcului de grădină, saturat cu paturi deflori, pantraituri și alte forme decorative Parcul acvatic este unul dintre elementele arhitecturii peisajului, cuutilizarea predominantă a rezervoarelor artificiale naturale și (sau) artificiale ale diferitelor configurații, caracterși scop Aclimatizarea este dependența plantei în noile condiții naturale și climatice ca urmare a unor măsurispeciale Allelopatie (din Lat ) - Influența reciprocă a plantelor din diferite specii în condiții de creșterearticulară, ceea ce duce la unele schimbări în natura plantelor ALLEI - Un drum pietonal sau o esplanadă cu aranjamentde inginerie, zone obișnuite de amenajare și recreere, este utilizat în condiții de dezvoltare urbană densă AlpineSlide-A Garden and Park Compoziția artificială de nisip, pietre și plante care imită caracterul unui peisaj montan,poate fi folosită ca parte centrală a unei grădini sau parc Alpinismul este una dintre formele de arhitectură de grădinăși parc folosind un peisaj de stâncă natural sau artificial care imită alpina, inclusiv prin natura vegetației Planteleampel - Speciile de plante în care se atârnă lăstarii, sunt plantate într -o râșniță de flori suspendată deasuprasuprafeței pământului, care creează impresia de grădini „agățate” Fig Rocaria Entourage (din Lat )-Un mediu, unfundal pentru compoziția arhitecturală și de peisaj creată de alte specii de plante plantate sub formă de culis înrânduri dense Anfilada - În arhitectura peisajului, o serie de spații limitate, peluze, poduri, paturi de flori etc ,împărțite de rânduri dense de copaci „strânși” într -o singură axă compozițională Grădina farmaceutică este o grădinăpentru creșterea plantelor medicinale (XVIII -xix secole), este, de asemenea, caracteristică arhitecturii peisajuluiintern Arbteum (din Lat ) - O pepinieră pentru creșterea speciilor de lemn de plante ca material de plantare Arkady (altgrec)-Numele vechii provincie greacă, care se distingea prin bogata sa tradiție de natură și grădină și parc-numele esteun nume comun pentru a desemna „Paradisul pământesc ” sau standardul organizării peisajului a peisajului Spațiumare Sortimentul este o specie, compoziție stâncoasă a diferitelor copaci, arbuști și ierburi utilizate în datelecondițiilor naturale și climatice pentru proiectarea unei grădini sau parc Atrium (Dr -Roman )-Curtea vechii case romanecu piscină și plante decorative, folosită ca un colț liniștit pentru relaxare, ca grădină de iarnă Piscina (fr ) - Unrezervor artificial, care este o parte integrantă a complexului arhitectural al unui parc sau grădină BAT (persană) - Unoraș sau un parc de țară în arhitectură peisagistică din Orientul Mijlociu Biogeografia - Știința plasării biovidelor pesuprafața pământului, este împărțită în geografia biocenozelor, zoocenozelor, plantelor Biostația este un set creatartificial de plantații din lemn, arbust și plante pe bază de plante pentru a atinge obiective economice, climatologice,artistice Bionika (din greacă) este o știință care studiază sistemele și procesele biologice în formarea structuriielementelor plantei, caracteristicile formării formei lor Biocenoza este un set de plante și animale care stabilescnatural sau Mediu artificial, influență reciprocă, crearea unui sistem de mediu închis III (ne ) Miniatură, artificiațiartificiali ai zilei de decorare a grădinilor deschise sau închise;Este folosit ca un temporal pe paturi de flori,rockery sau alpinism WORDYUR (FR ) - Plantări înguste, liniare, închise închise de arbuști decorativi cascadori sauierburi decorative, creând o garnitură de parteneri din plante sau flori sau un ornament pe planul standurilor Bosket(engleză)-Un arbust decorativ de dimensiuni medii, plantat într-o linie, tăiat într-o anumită formă, folosit ca unperete de divizare scăzut între compozițiile individuale de grădină și parc și expuneri dendrologice Grădina botanicăeste o instituție științifică și de învățământ care studiază problemele de mediu ale lemnului, arbustului și diferitelortipuri de ierburi Grădina botanică este unul dintre elementele obligatorii ale aranjamentului peisajului unui orașmare Brahma (Dr -Russian) -Cemonial Gates la intrarea în moșie sau parc Boulevard (fr ) - Partea străzii orașului, fărămișcarea transportului și plantată cu copaci, arbuști, cu dispozitivul de peluze, paturi de flori și căi pietonale,precum și zone de recreere într -o parte strânsă construită din partea oraș Bustan (persană) este o grădină mare defructe din țările din Orientul Mijlociu, care este o parte integrantă a unui mare complex arhitectural și de peisaj Vabi(Jap ) - Un termen care denotă calități estetice ridicate ale unei forme naturale simple Bolovani neregulați(Lat )-Pietrele ciclopice efectuate de ghețar pe teritoriul simplu pot servi drept element al compoziției grădinii șiparcului Peisaj vertical - plasarea diferitelor plante în formă de Lyian pe pereții caselor, gardurilor și altorstructuri artificiale Vertograd (Dr -Russian)-Imaginea mitică rusă antică a Grădinii-Gorod, este menționată înliteratura folclorului Plantele eterne de plante care păstrează frunzișul pe tot parcursul anului sunt caracteristicezonelor subtropicale și tropicale naturale-climatice Ecologia video este o știință care studiază habitatul umanvizual Punctul de specie este o platformă a parcului pentru o revizuire a compozițiilor dendrologice, aranjate în parcpe un relief natural sau artificial Viridarium este o grădină de specii de arbori și arbuști perenă, o tradițieoriginară în arta de grădină romană antică Vifania este o compoziție arhitecturală-peisaj în apropierea mănăstirii,simbolizând istoria biblică, folosind plantele corespunzătoare și crearea unui peisaj artificial Cascada este o secțiunenaturală sau artificială a unui pârâu sau a unui râu cu o cădere ascuțită în înălțimea canalului Aviaria este oplatformă împrejmuită în grădină sau parc pentru întreținerea animalelor Relief Hollow - o scădere naturală a reliefuluisub forma unui spațiu închis (bazin), este utilizat pentru a crea parcuri Gabitus este aspectul plantei, forma șicaracterul coroanei Gazonul este o zonă plană rezervată amenajării peisajului cu diferite tipuri de ierburi Gazonulenglez este o ecotă de relief natural cu diverse tipuri de plante medicinale Peluza mauritană este un teritoriu ecologicsoiuri special selectate de ierburi și flori care înfloresc într -o anumită ordine una după alta Peluza Parader este oplatformă plană, corectă din punct de vedere geometric, amenajată de diverse soiuri de ierburi, limitată de graniță saubosquet Sports Lawn - Un site amenajat artificial, amenajat pentru jocuri sportive și competiții Geobotanics - a branchof botanical science that studies the spread of plants and their modifications depending on the characteristics ofsoils, climate, etc Geography of plants - a branch of botanical science that studies the patterns of the spread ofspecies on the surface of the Pământ Heron (Lat ) - Memorial Grove În cultura antică, a fost aranjată în structuraorașului, decorată cu copaci lungi Gaia (alte grecești-mituri)-Zeița pământului și fertilitatea Hibridizare -traversarea indivizilor aparținând diferitelor soiuri Hidroponică - Plante în creștere fără sol, nisip, pietriș și altemateriale Glorietta (fr ) - O structură a parcului sub forma unui pavilion deschis format dintr -o colonadă, de obiceistructura este așezată pe un deal;Caracteristic pentru parcul obișnuit francez al X Moment-XII secole Plantațiile degrup (perdele) sunt caracteristice tipului de parc englezesc, caracterizate prin aspect gratuit Humus (din solul lat) -Sol îmbogățit cu aditivi minerali și organici pentru cultivarea peluzelor și a partenerilor florali Guttare (de la Lat Drop) - Eliberați de frunzele unor plante de picături de apă în sezonul cald Gulistap (Persian, Turk ) - Numele dințările din Asia Centrală și Orientul Mijlociu al Grădinii Florilor, care are o dispunere regulată Biennes - Plante cu unciclu de dezvoltare bienală, perioada de înflorire apare în al doilea an de sezon de creștere Dendrologie decorativă-Studiul decorativ Calități artistice ale plantelor Denderia (Lat ) - Un parc specializat în care colecțiile de plante sunt amplasate într-un sol deschis sau închis special selectat în scopuri științifice sau practice Dendrologia este o parte a botaniciicare studiază plantele lemnoase și arbuste Copacii sunt specii perene de plante cu un trunchi de copac, o coroană Dern(Dernina) - Stratul superior al solului, fixat cu rădăcinile ierburilor perene Dinamica de amenajare a peisajului -modificări sezoniere, anuale, perene, ciclice, reversibile și ireversibile în peisaj Fig Rezervația din munțiiAltai Dunes - dealurile de nisip care apar sub influența fluxurilor de vânt stabile au capacitatea de a se deplasa înzona sub influența vântului Cap - specii special selectate de plante de lemn sau arbust plantate pe ochiuri, jucândrolul unui gard natural Aterizările tunete sunt o tehnică pentru creșterea copacilor cu trunchiuri drepte Rezerva - Unteritoriu cu restricții privind activitatea economică pentru a păstra și reproduce tipuri naturale de vegetație și lumeaanimalelor Răcirea este o pregătire treptată a plantei pentru aterizarea în pământ deschis Rezerva este teritoriul încare activitatea economică este interzisă pentru a păstra și reproduce tipurile de vegetație și lumeaanimalelor Menagerie este partea parcului cu aviari pentru întreținerea animalelor sălbatice și a animalelor decompanie;Tradiția își are originea în timpul Imperiului Roman Plante de cereale, decorative - ierburi anuale sau perenecare au fructe care se formează sub formă de ureche Grădina zoologică este un teritoriu regim special aranjat, cu unpeisaj natural sau artificial și incinte pentru menținerea animalelor și păsărilor sălbatice Zoo acționează ca oinstituție de educație științifică populară, face parte din sistemul instituțiilor culturale și de învățământ dinoraș Introducere-Îmbogățirea compozițiilor dendrologice ale parcului prin plantarea plantelor din alte zone cu altecondiții naturale-climatice INCEPRICENT - Plantele cultivate în afara distribuției lor naturale și sunt pregătite pentruplantarea pe teren deschis în zonele vecine Peisagistică artificială - cultivarea lemnului, arbustului, tipuri deierburi din oraș pentru a crea un habitat uman artificial de înaltă calitate Cartierul face parte din pădure, despărțităde lumini sau drumuri pentru confortul de a ține cont de plante și de a le îngriji Container pentru plante - unrecipient staționar sau portabil cu sol pentru plantarea plantelor pentru a le muta Coroana de lemn - partea superioarăa copacului format din ramuri și frunze (ace) Labirintul este un loc al parcului cu căi pietonale planificate complexeînconjurate de boschete cu o coroană densă Impozitarea peisajului - Identificarea și evaluarea nivelului de calitățiartistice ale peisajului și aplicarea unui plan de plantații, reprezentând valoare și oportunități potențiale pentrudezvoltarea lor;Distribuirea plantelor vechi și bolnave Masivul de pădure - este posibilă o secțiune de pădure cuacelași caracter de vegetație, un tablou de foioase, de conifere sau mixt Forest Park este unul dintre elementelestructurii de planificare a orașului, rocile de lemn cultivate pe un peisaj natural, cu un aranjament ingineresc deteritorii Centura de protecție sanitară a Parcului Forestier este unul dintre elementele obligatorii ale structurii deplanificare a orașului, zona sanitară dintre zonele de producție și rezidențiale sau protecția teritoriului urban dinpartea de vârf a stepei, semi-deșertului sau deșertului peisaj Viță de vie - plante care au un trunchi lung flexibil,care poate fi fixat în mod independent pe pereții clădirilor, rocilor, trunchiurilor copacilor;Distingeți întrealpinism, cret, Vine de agățare;Utilizat pe scară largă în peisajul vertical Aterizații liniare - Plantarea lemnului saua arbustului, planificată într -una sau mai multe linii în conformitate cu proiectul dezvoltat: Peisagistica de alei,bulevarde, străzi Lugopark este unul dintre elementele arhitecturii peisajului, un teritoriu cu un peisaj de stepăartificial sau natural, cu elemente de aranjare inginerească și zone de agrement Lugopark poate fi utilizat în scopuriștiințifice și culturale și educaționale Plantele bulbale sunt plante perene care au un rinichi sub forma unui becsituat în sistemul de rădăcină Lyustgauz (germană) este un pavilion de grădină, cum ar fi un foișor mare, cu decorarhitectural luxuriant Din ”masivele - plantarea artificială compactă a lemnului sau a arbustului într -o zonăsemnificativă, în principal o rasă Mediile monoculturale sunt plantații artificiale ale unui număr mare de forme deacelași tip de plante (rozariu, sirene etc ) Mulching - acoperirea solului gol cu ​​turbă, humus, rumeguș și altemateriale organice pentru a îmbunătăți structura solului și Retenție de umiditate Plantații artificiale -roci lemnoase, cu arbust, tipuri de ierburi și flori cu anumite scopuri,care vizează crearea unui habitat de înaltă calitate Generații de utilizare generală - grădini de tip deschis și parcuripentru locuitori relaxați ai locurilor populate, amenajarea străzilor, pătratelor, pătratelor din orașe și locurilocuite din mediul rural Plantări de utilizare limitată - grădini și parcuri de instituții, inclusiv un profilștiințific, cum ar fi Dendraria, grădinile botanice, pepiniere, facilități experimentale etc , care au restricțiiprivind utilizarea teritoriului în scopul relaxării, desfășurarea de jocuri sportive Plantațiile cu scop special suntspații verzi care joacă rolul zonelor de protecție speciale, întărirea pârtiilor de relief complex, coasta râurilor,canalelor, etc Aceste plantații au o formă de proprietate de stat sau municipală Parcul Național - Teritoriul păduriinaturale, peisajului pădurii, care are toate caracteristicile cele mai caracteristice pentru această regiune geografică,care operează regimul activității economice limitate, alocarea viziunii și a zonei de odihnă Parcul național are o formăfederală de proprietate Norma de amenajare a peisajului este standardele de stat stabilite pentru amenajareateritoriilor urbane, indicatori cantitativi de plantare a diferitelor specii pe teritoriul așezărilor din Apt m pehectarul teritoriului urban Oaza este o mică zonă amenajată sub lipsa umidității naturale a solului din teritoriile dinjur Oazele sunt caracteristice deșerturilor nisipoase sau de argilă, semi -deserturi Îmbrăcarea este o metodă dearanjare a peluzelor folosind PLAS Turf adolescent, preparată în condiții naturale sau cultivate în condițiiartificiale Anuale - Plante cu un ciclu de dezvoltare anual Orange (fr ) - O clădire sub o acoperire translucidă cu unclimat artificial pentru cultivarea plantelor tropicale și subtropicale, precum și pentru plantarea materialului Stratuleste o evadare înrădăcinată a unui copac sau arbust, separată de planta maternă pentru înrădăcinarea în pământ Protecțiapeisajului natural în granițele orașului este un sistem de măsuri economice, administrative și legale care limiteazăimpactul antropic asupra peisajului natural din granițele orașului Monumente de arhitectură de grădină și parc-obiecteale artecturii de artă și parc și arhitectură de peisaj, care sunt mostre de referință în stilul lor Park (fr , Din Lat Locul împrejmuit) este un obiect mare de arhitectură peisagistică, care are o zonă semnificativă, echipamente deinginerie, îmbunătățiri și peisagistică în principal roci decorative Parcul englez este un ansamblu de parc care are ocompoziție pitorească gratuită a plantelor de roci colorate de lemn și arbust, cu plantații unice sau de grup, peluze,folosind dealuri și rezervoare naturale Parcul italian este un parc sau o grădină creată pe teritoriu, cu schimbări înculmile partenerilor individuali, cu pante peisagistice, locuri de specii, elemente de forme arhitecturale mici șicompoziții sculpturale Parcul chinez Principalul tip de parc chinezesc este Grădina Imperială, a cărei compozițiecombină construcțiile geometrice ale compoziției, dorința de a aduce peisajul artificial mai aproape denatural;delimitarea teritoriului parcului cu bariere de apă, inclusiv ghirlande de lacuri prin care sunt transferatepodurile;Crearea compozițiilor în miniatură, de cameră în parcuri, utilizarea pe scară largă a florilor Nagorny Park -Un parc situat pe versanții munților sau cheiul folosind un peisaj natural și o vegetație naturală Park Park -Dispozitivul unui parc, o grădină sau o grădină de flori pe teritoriu, fără schimbări de ușurare, folosind compozițiisimetrice corecte geometric formate pe un relief plat Parcul natural - un peisaj forestier natural cu echipamente deinginerie și amenajare Parcul francez obișnuit este o formă clasică de arhitectură de grădină și parc folosindparteneri, simetrism și geo-metrism de forme compoziționale, sclavi, graniță, forme liniare de rase tăiate dearbuști Terrace Park este un parc situat pe un peisaj complex terasat artificial, folosind picături de înălțime pentru acrea compoziții de peisaj Parcul Manor este un parc individual la o proprietate rurală sau urbană Parcul japonez -Formele și simbolismul în miniatură sunt caracterizate de arhitectură japoneză antică și modernă Principalele calitățiale parcului japonez sunt arta și fiabilitatea naturală Întreprinderile specializate din lemn și arbust pentru producțiade materiale de plantare pentru a amenaja zonele urbane, pot fi amplasate atât în ​​municipal, cât și în forme privatede proprietate Dispunerea parcului, grădina este un proiect arhitectural și peisaj, imaginea unui parc sau a unei compoziții de grădinăcare asigură echipamente de inginerie, îmbunătățire și amenajare Plantație (din Lat ) - Teritoriu pentru creștereamonoculturilor Platband (germană)-Cadru floral al standurilor de grădină (gazon), una dintre tehnicile comune alearhitecturii de grădină și parc Tipurile pre -acoperire de ierburi sunt ierburi care se strecoară pe suprafațapământului, formând o acoperire continuă densă pe teritoriul întregii zone rezervate peluzei Principiile selecțieiplantelor pentru plantări artificiale: - Mediu;- tipologic sau fitocenologic;- sistematic;- decorativ Un iaz (baraj)este un rezervor artificial aranjat prin reglarea fluxului unui flux, râu Rabat (arab)-tradus licalit ca „grădină”sau „orașe-grădină” Orașul Rabat este capitala statului Maroc Rabbatka (arabă) - Flori sau iarbă decorativă plantatăîntr -o linie pentru diferențierea gazonului sau a paturilor de flori Comunitatea de plante este un set de specii deplante dintr -o anumită zonă a teritoriului, creând un ecosistem de plante Regenerare (Lat ) - Restaurarea celorpierduți anterior din cauza efectului antropic al comunității de plante pe un anumit teritoriu Parcul obișnuit (grădină)este una dintre formele clasice ale artei de grădină Este caracteristic ca compoziția parcului obișnuit să foloseascălegile simetriei și geometrismului formelor Zona de agrement este un teritoriu rezervat și echipat pentru restul petermen scurt sau pe termen lung al populației, unul dintre elementele obligatorii ale structurii de planificare aorașului Relict (Lat ) - Reprezentanți individuali ai florei, păstrate în lumea plantelor moderne din epocileanterioare Ricca (Jap ) - Școala Ikebana - Arta de a compila un buchet de flori Riyad (arabă)-Numele general acceptat alGrădinii Flori din artele parcurilor din grădina mauritană, distribuită în țările din Magreb și Orientul Mijlociu,orașul Er-riyad-capitala statului Arabia Saudită pe arabul Peninsulă ROD este un grup de plante apropiate de origineacaracteristicilor comune ROCARIE - Utilizarea pietrei naturale a diferitelor rase, forme, culori pentru crearea decompoziții de peisaj cu o ușoară amenajare Grove este o plantare de grup a plantelor unei specii (de exemplu, mesteacăn,pin, fag, etc Grove) Grădina este un parc mic în zonă, plantat în principal de rase decorative sau de fructe de copaciși arbuști Grădina cu flori continue este specii special selectate de lemn, specii de arbust și ierburi, înflorită înserie, în timpul sezonului de creștere Saikho-ji (Jap )-Grădina mușchiului Zona verde de protecție sanitară este o zonăcare separă o întreprindere industrială de zone recreative sau rezidențiale, plantată cu roci de lemn și arbust , m Diametrul coroanei este de până la , m Rezistentă de îngheț, rezistentă la secetă Blooms înaugust - septembrie Florile sunt roz, parfumate Inflorescențele sunt mari Coroana se răspândește, dens Foartedecorativ Frunzele sunt mici Se recomandă utilizarea: - în perdele;- în granițe;- În balansoare Speranța de viață„Lyohesse” de până la ani a „Lyohesse” de până la ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroaneieste de până la , m Rezistentă de îngheț, rezistentă la secetă Înflorește în iulie - septembrie, florialbe Inflorescențele sunt medii, sub formă de clopote Coroana este ghemuită, răspândită, densă, frunze mici Foartedecorativ Se recomandă utilizarea: - în perdele;- în granițe;- În balansoare Struguri Amur Liano-SHAPED Speranța de viață este de până la ani Lungimea maximă a viței de vie este de până la m Frost -rezistentă,moderat de umiditate Calitățile decorative sunt bune Se recomandă utilizarea în peisajul vertical Speranță de viațăWild Five -Girlish (Girlish) până la ani Lungimea maximă a viței de vie este de până la m Frost -rezistentă,moderat de umiditate Înflorește în iulie - august, frunzele sunt mari, coroana este densă Se pretează bine la formareaartificială Calitățile decorative sunt bune Se recomandă utilizarea în peisajul vertical Wolf Bast (Common Wolf)„Daphne Mezereum” durata sezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrulcoroanei este de până la m Rezistentă de îngheț, rezistentă la secetă Coroana are o formă neregulată, liberă,frunzele sunt medii Înflorire în aprilie, flori albe, fructe roșii, perii Foarte decorativ Se recomandă utilizarea: -Tapeworms;- in grupuri;- În balansoare Speranța de viață medie „Goldzauber” din Hamamelis de până la deani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Rezistentă de îngheț, tolerantă lasecetă Înflorirea în martie, flori de portocale, medii Coroana este densă, rotunjită, este bună pentru formareaartificială, calitățile decorative sunt foarte mari Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- În peisagistica rocaria;-în perdele;- În aterizări de grup;- În Boskatuts Otravă Speranța de viață „Full Moop” Hibiscus de până la ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la m În înflorire în august -octombrie Florile sunt galbene, mari, singure Coroana este densă, rotunjită Care poate fi formarea artificială Foartedecorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- În Boskatuts Speranța de viață a lui Hibiscus„Ross Estey” de până la ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la m Înînflorire în august - octombrie, florile sunt roșii, mari, singure Coroana este rotundă, densă, este bună pentruformarea artificială Foarte decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- în Boskatuts;- Înaterizări obișnuite speranța de viață „Hamabo” Hibiscus Siria de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la m Înflorirea în august - octombrie, flori de liliac, mari, singure Coroana esterotundă, densă, este bună pentru formarea artificială Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- înBoskatuts;- În aterizări obișnuite Speranța de viață „saxeflorală” de până la ani de până la ani Înălțimeamaximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la , m Înflorește în iulie - octombrie, flori deliliac, inflorescențe mari, rotunjite Coroana este înaltă, rotunjită, densă, se împrumută bine la formareaartificială Frunzele sunt mari Se recomandă utilizarea: - ca soliteri;- în perdele;- în dispozitivul balansoarelor;- în tablouri;- în Boskatuts;- În granițe HydrangeaBlizzard „Grandiflora” speranță de viață de până la ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei estede până la m Înălând în iunie -October, flori de liliac, inflorescențe mari Coroana este rotundă, ghemuită, densă, seîmprumută bine la formarea artificială Foarte decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;„ - în perdele;- înBoskatuts;- În aterizări obișnuite Speranța de viață grațioasă „Deutzia Gracilis” de până la ani Înălțimea maximăeste de până la m Diametrul coroanei este de până la m Frost -rezistent, iubitor de umiditate moderat Înflorire îniunie - iulie, flori albe, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, este bună pentru formareaartificială Calitățile decorative sunt foarte mari Se recomandă utilizarea: - ca gard viu;- ca bosquete;- ca granițe;-în perdele;- în peisajul balansoarelor;- În aterizări obișnuite Deren White Siberian „SiBirica” speranță deviață de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, tolerantă la secetă Înflorește înmai -iulie, flori albe, inflorescențe mari, coroana este rotundă, densă, este bună pentru formarea artificială Foartedecorativ Se recomandă utilizarea: - ca gard viu;- în Boskatuts;- în perdele;- Pentru a consolida solul Speranța deviață roșie a lui Deren de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, deumiditate Înflorirea în mai - iulie, flori roșii, inflorescențe mari Coroana este rotunjită, este bună pentru formareaartificială Calitățile decorative sunt mari Se recomandă utilizarea: - ca gard viu;- în perdele;- în tablouri;- Înaterizări obișnuite Deren al speranței de viață masculine „Variegata” de până la de ani Înălțimea maximă estede până la m Diametrul coroanei este de până la m Rezistentă de îngheț, de umiditate Înflorire în aprilie - mai,flori galbene, inflorescențe mari Coroana este rotundă, liberă, este bună pentru formarea artificială Foartedecorativ Se recomandă utilizarea: - ca gard viu;- în perdele;- în tablouri;' - În aterizări obișnuite Speranța deviață „Gold Royal” Drrolnoye înainte de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Frost -rezistent, iubitor de umiditate moderat Înflorirea în iunie - august, flori galbene, sub formă deinflorescențe piramidale mari, coroana este rotundă, liberă Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- cagard viu;- ca bosquete;- ca bordură Speranța de viață alpină Honeysuckle până la de ani Înălțimea maximă estede până la m Diametrul coroanei este de până la m Rezistentă, rezistentă la secetă Înflorirea în mai - iulie,flori roz, inflorescențe medii Coroana este densă, rotunjită, este bună pentru formarea artificială Calitățiledecorative sunt mari Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- ca gard viu;- În Boskatuts Honeysuckleeste speranța de viață cretă de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Înălând în iulie, flori albe,inflorescențe medii Liano -SHAPED Calitățile decorative sunt mari Se recomandă utilizarea în peisajul vertical Speranța de viață obișnuită de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de pânăla m Iarna -Hardy, secetă -rezistentă Înflorește în mai, flori galbene, inflorescențe medii Coroana este rotundă,densă, susceptibilă pentru formarea artificială Calitățile decorative sunt foarte mari Se recomandă utilizarea: - casolitereri;- În aterizări obișnuite;- ca garduri vii;- În Boskatuts ​​Speranța de viață Bluesuckle Blue până la de ani Înălțimea maximă a coroanei este de până la m Frost -rezistentă Moderat de umiditate -loving Înflorirea înmai, flori crem, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, este bună pentru formarea artificială Calitățiledecorative sunt mari Se recomandă utilizarea: - ca garduri;- ca bosquete;- în perdele;- ca aterizări obișnuite Speranță de viață comestibilă Honeysuckle până la de ani Înălțimea maximă a coroanei este de până la m Diametrulcoroanei este de până la m Frost -rezistent, moderat iubitor de umiditate Înflorirea în mai - iunie, florile suntgalbene, abundente, inflorescențe medii Coroana este rotundă, densă, este bună pentru formarea artificială Calitățiledecorative sunt mari Se recomandă utilizarea ca: - garduri;- Boskutov;- granițe;- Aterizări unice și obișnuite TatruHoneysuckle Speranța de viață este de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Coroana este rotunjită, cu un diametrude până la m Rezistentă, rezistentă la secetă Înflorirea în mai - iunie, flori abundente, roz, mici Coroana esterotundă, densă, este bună pentru formarea artificială Foarte decorativ Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- înperdele;- ca gard viu;- În Boskatuts Begword cu o speranță de viață a cupei de până la ani Înălțimea coroaneieste de până la , m Diametrul este de până la , m Înflorește în iulie - septembrie, florile sunt galbene, mici,singure Coroana este ghemuită, densă, susceptibilă pentru formarea artificială Frunzele sunt mici Decorativ Esterecomandat să se utilizeze ca: - tablouri;- granițe;- Peisajele rocariilor IVA Bassing Tratație Viața Viața până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, de umiditate Înflorirea în martie Coroana estedensă, ramurile sunt lungi, flexibile, plângând Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- în tablouri;Înaterizări obișnuite IVAMS VIAȚA SPILITĂȚII AMMOLSICE Până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, de umiditate Înflorirea în martie Calitățile decorative sunt mari Se pretează la formareaartificială a coroanei Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- în tablouri;- În aterizări obișnuite Iva speranță de viață violet de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Înălând în timpul iernii și laînceputul primăverii - în martie Ramuri de culoare roșie portocalie Calitățile decorative sunt mari Se recomandăutilizarea: - ca tablouri;- În aterizări obișnuite;- În garduri Irga Smooth „Amianchier Laevis” speranță deviață până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, de umiditate Înflorire în mai,flori medii, albe, inflorescențe mari, coroana este înaltă, rotundă, densă Se pretează bine la formareaartificială Calități decorative ridicate Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- În gard viu Irga Colostea speranță de viață de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, moderat deumiditate Înflorirea în mai Calitățile decorative sunt mari Se recomandă utilizarea ca: - gard viu;- Boskutov Kalina „Buldenezh” („Snow Ball”) speranță de viață până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă deîngheț, de umiditate Înflorire în mai - iunie, flori albe, mici, inflorescențe sferice mari Coroana este scăzută, densă,rotunjită Calitățile decorative sunt mari Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- ca bosquete;- în tablouri;- Înaterizări obișnuite Speranța de viață a cerealelor Viburnum „Viburnum dentatum” până la de ani Înălțimea maximăeste de până la , m În înflorire în mai - iunie, alb, inflorescențe mari, mari Coroana este scăzută,rotundă Calitățile decorative sunt mari Se pretează la formarea artificială a coroanei Se recomandă utilizarea: - casolitereri;- în perdele;- în Boskatuts;- În aterizări obișnuite;- în tablouri Rezervorul este o speranță deviață strălucitoare de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Înălând în mai - iunie, flori mici,roz Se recomandă utilizarea ca: - perdea;- gard viu;- Boskutov Durata orizontală a rezervorului vegetației este depână la m Înălțimea maximă este de , m Diametrul coroanei este de până la , m Iarna -Hardy, secetă-rezistent Înflorire în mai - Tsulus, flori roz, single mic Coroana este densă din ramurile în formă de glonț Sepretează la formarea artificială a coroanei Se recomandă utilizarea ca: - granițe;- tablouri;- În peisajulrocariilor Otravă! Rezervorul este comun pentru a crește până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de , m Iarna -Hardy, secetă -rezistentă Înflorirea în mai - iulie, flori roz Calitățiledecorative sunt bune Se recomandă utilizarea: - ca garduri;- în perdele;- în tablouri Arțar al Dignului de rasteGinnla a vetinerii până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Rezistentă de îngheț, tolerantă la secetă Înflorește în iunie, florile sunt mici, galbene Se pretează la formareaartificială a coroanei În septembrie-noiembrie, frunzele dobândesc o culoare roșie aprinsă Se recomandă utilizarea: - cagard viu;- În perdele Maple Tatar (Tatru) Durata sezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximă este depână la m Coroana este densă Îngheț -rezistent, rezistent la secetă Înflorește în luna mai, florile sunt albe,parfumate Se recomandă utilizarea: - IN ca gard viu;- În perdele Durata „Grune Riesen” de gâscă a sezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximăeste de până la m Diametrul coroanei este de până la m Frost -rezistent, iubitor de umiditate moderat Înfloreșteîn aprilie - mai, flori roz Se recomandă utilizarea: - ca granițe;- În perdele Lavrovishna „Otto Luyken”obișnuită Durata sezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei estede până la m Nu este rezistent la îngheț Înflorirea în aprilie - mai, alb, mic, inflorescențe piramidale mari Coroanaeste rotundă, densă, frunze de mijloc Foarte decorativ Se recomandă utilizarea ca: - garduri;- Aterizări obișnuite LAPCETA Durata roșie de sânge a sezonului de creștere până la ani Înălțimea maximă este de până la , m Înînflorire în iulie - august, florile sunt roșii, medii, singure Se recomandă utilizarea: - ca gard viu;- ca sclav;- cagranițe;- în tablouri Hazel este durata obișnuită a sezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximăeste de până la m Rezistentă de îngheț, moderat de umiditate Înflorirea în martie -aprilă, cerceii verzi, frunzelesunt mari, coroana este rotundă, densă, se împrumută bine la formarea artificială Se recomandă utilizarea: - casolitereri;- în perdele;- pentru proiectarea aripilor;- În aterizări obișnuite LOCH DURADA CREZĂ DE CREZĂRI DE Pânăla de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Rezistentă de îngheț,tolerantă la secetă Înflorirea în iunie - iulie, flori mici galbene, mici inflorescențe Coroana are o formă neregulată,liberă, frunzele sunt medii, înguste, măsline Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- ca gard viu Magonia Padubalist Vetting durata până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este depână la , m Înflorește în aprilie - mai, florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - granițe;- Peisaje alerocariilor;- Aterizări obișnuite Speranța de viață „Tamariscifolia” de ienupăr „Tamariscifolia” până la decopii Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la , m O plantă perenă Se recomandă săfie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Speranța de viațăchineză „Plumosa Aurea” până la de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la , m O plantă perenă cu o nuanță de aur a coroanei Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-culturi de containere;- În balansoare Speranța medie de viață de ienupăr până la de ani Înălțimea maximă este depână la , m Diametrul coroanei este de până la , m O plantă perenă cu o nuanță galbenă de salată a coroanei Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- aterizări obișnuite;- culturi de containere;- Înbalansoare Buckthorn de mare este durata zdrobitoare a sezonului de creștere până la ani Înălțimea maximă este depână la m Diametrul coroanei este de până la m Coroana este corectă, liberă, frunzele sunt mici, înguste, măsline,ramuri vărsate Se recomandă utilizarea: - ca gard viu;- În perdele Padub Ostrosty "Argentea marginata" Duratasezonului de creștere este de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înălând în mai - iulie, florile sunt albe, mici, singure Coroana formei în formă de con, densă Se recomandăutilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- ca gard viu Pierris Durata vegetației japoneze până la deani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la m Înălând în martie, mai mult, florimici, albe, în inflorescențe mari în formă de chistic Coroana are o formă rotundă, densă, frunzele sunt medii Sepretează bine la formarea artificială a coroanei Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;-Au un peisaj alRock-rie Banqet SHUB PEONON "Banqet" Durata sezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximă este depână la m Diametrul coroanei este de până la , m Frost -rezistent, iubitor de umiditate moderat Înflorirea în mai- iunie, florile sunt mari, roșii, singure Coroana este rotundă, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- înperdele;- ca tablouri;- ca aterizări obișnuite Para de la arbust „Soiul Rock” Speranța de viață de până la deani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la , m În înflorire în mai - iunie, florilesunt mari, albe, singure Coroana este rotundă, densă Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- caaterizări obișnuite Arhitectură peisagistică Pyracanta Roșu strălucitor „Camera de Aur” speranță de viață până la de ani Înălțimeamaximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în mai iunie, flori portocalii Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Aterizări obișnuite Durata de panică a apei de pensulă a sezonului decreștere până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește înmai -iunie, florile sunt galbene, medii, abundente Coroana are o formă neregulată, liberă, frunzele sunt medii Serecomandă utilizarea: - ca aterizări obișnuite;- ca tablouri;- În perdele Placa sezonului de creștere a cultivăriiviolet este de până la de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de , m înfloritor înmai - iunie, flori abundente, roșii, mari, solitare Coroana are o formă neregulată, liberă Se recomandă utilizarea: - casolitereri;- ca perdele;- ca aterizări obișnuite Rhododendron „Corneille” Durata sezonului de creștere este depână la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înălând în aprilie -mai, flori roz, mari, inflorescențe Coroana este turnată, densă, frunze de mijloc Se recomandă utilizarea: - caaterizări obișnuite;- ca amenajare a balansoarilor;- În perdele Rhododendron "P J MeziTt »V Durata sezonului decreștere de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorireaîn aprilie, flori roz, inflorescențe mari, abundente Coroana este turnată, densă Se recomandă utilizarea: - casolitereri;- în perdele;- în peisajul balansoarelor;- ca bordură Rhododendron „Orange Beauty” japoneză Duratasezonului de creștere până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înălând în aprilie - mai, flori de portocale, inflorescențe mari Coroana este rotundă, densă Se recomandă utilizarea: -ca solitereri;- în perdele;- în peisajul balansoarelor;- ca bordură Hybrid Rose „Ave Magia” Durata sezonului decreștere este de până la ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la , m Înînflorire în mai -septembrie, flori de ceai, mari Se recomandă utilizarea: - ca solitereri;- în perdele;- ca aterizăriobișnuite Hybrid a crescut „Lawinia” durata sezonului de creștere până la ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înălând în mai -septembrie, flori roz Se recomandă utilizarea: - casolitereri;- ca tablouri;- în perdele;- ca bordură Sanshita unui copac relict, crește în subtropice umede Duratasezonului de creștere este de până la de ani Într -o zonă climatică temperată, se dezvoltă ca un arbustcascador Coroana este densă, perenă, este bine împrumutată la formarea artificială Calitățile decorative sunt mari Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Boskutov;- granițe;- aterizări obișnuite;- tablouri Sirena sezonuluiobișnuit de creștere până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, iubitoare deumiditate moderat Înflorirea în mai- iunie, alb, roz, ușor și întunecat liliac flori Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- tablouri;- aterizări obișnuite;- granițe;- Boskutov Sezonul de creștere a sirenei persane până la deani Înălțimea maximă este de până la m Rezistentă de îngheț, iubitoare de umiditate moderat Înflorirea în mai esteiunie, alb, roz, liliac deschis, liliac întunecat, flori de terry Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-tablouri;- aterizări obișnuite;- granițe;- Boskutov Coacăzele sunt speranța de viață albă de până la deani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în mai, florile suntgalbene, mici, abundente Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- aterizări obișnuite;- Boskutov Cupade speranță de viață roșie de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în mai, florile sunt galbene, mici, abundente Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-aterizări obișnuite;- granițe Speranța de viață „Rondom” de coacăz roșu de până la de ani Înălțimea maximă estede până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în luna mai, florile sunt galbene Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- aterizări obișnuite;- granițe Speranța de viață „Cassis de Dijon” de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în mai, florile suntgalbene, mici, abundente Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup coacăz negru "Leandru" Speranța de viață este de până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în mai, florile sunt galbene, mici, abundente Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Omul cuzăpadă, speranța de viață rotunjită până la de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este depână la , m Înflorește în septembrie - octombrie, roz Se recomandă utilizarea ca aterizări obișnuite SPIREAVANGUTTA Speranța de viață până la de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în mai -iunie, florile sunt albe Se recomandă să fie utilizat ca: - perdele;- Aterizări obișnuite Speranța de viață „Little Princess Japane Spirea până la de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrulcoroanei este de până la m În înflorire în iunie -iunie, flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizăriobișnuite;- granițe;- Boskutov Tamarisk patru mii de speranță de viață de până la ani Înălțimea maximă este depână la , m Diametrul coroanei este de până la m Înflorirea în iunie - iulie, flori de liliac Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- aterizări obișnuite;- Capete HENOMELES Excelent „Nicoline” speranță deviață de până la de ani Înălțimea maximă este de până la , m Diametrul coroanei este de , m Înflorește înoctombrie, flori de portocale Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Aterizări obișnuite Hobbynik estedurata de viață a vieții până la de ani Înălțimea maximă este de până la m Diametrul coroanei este de până la m Înflorește în iunie, flori albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Aterizări obișnuite Speranța deviață Lemoana „Erectus” Lemoan de până la de ani Înălțimea maximă este de , m Diametrul coroanei este de m Înflorește 'În iunie - iulie, florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Aterizăriobișnuite anuale anual unu -year -old "Petito niiiai" Durata sezonului de creștere este de an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -October Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- granițe;- Culturi de containere Astra anual „Rotrop VIII” anual Durata sezonului de creștere estede an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -October Florile sunt albastre Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Culturi de containere Astra anual „Rotrop PrachtmischungDurata sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie-October Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Culturi de containere Velvetsy respinsă de durata „Wuhee” a sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -October Flori portocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;-culturi de containere;- Rabatok Qinia Fig Flori Velvetsy a respins „Orange Sophia” durata sezonului decreștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -October Floriportocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi de containere;- Rabatok Velvetsy erect„Calando Orange Deep Orange Durata sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioadade înflorire: iulie - octombrie Flori portocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- debarcări decontainere;- granițe Velvetsy a ridicat „Monede de aur” durata sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - octombrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- culturi de containere;- Rabatok, granițe Velvetele „Gem de aur” subțire a sezonului de creștere asezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -septembrie Flori portocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- granițe; - planteparfumate;- În balansoare Cleome "Helen Campbell" Durata sezonului de creștere este de an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -October Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- Culturi de containere Lobulia „Cristale de zăpadă” a mării Durata sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt albe Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- Rabatok Mac-Samoeka "Shirley" Durata vegetației an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori roz Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- Culturi de containere Malopa (gaură) Durata sezonului de creștere este de an Înălțime , - m Diametrul coroanei este de până la , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Florile suntviolet, roz, alb Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Chrysantemum Kievaya „Chrysantemum carinatum” Duratasezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -septembrie Flori portocalii este recomandat să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe;- Culturide containere Chrysantemum Kievaya "Monarch Court Jesteers" Durata sezonului de creștere este de an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Flori roz Se recomandă să fie utilizatca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe;- Culturi de containere Sage strălucind „Cleopatra” Durata sezonului decreștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - septembrie Florile suntroșii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- La iepuri Bienale și trei ani -olds Anyutins viola wittrockiana ochi ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare;- Culturi decontainere Primorsky Armeria "Armeria Maritima" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt roz, alb, roșu Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Verbena Durata hibridă a sezonului de creștere până la ani Înălțime , - , m Diametrul lui Crohn , - , m Perioada de înflorire: mai iunie Florile sunt albe, roșii,violet, roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Hibrizi „Crimson Star” Durata aprovizionării cuapă a sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Udarea hibridă „doamna Scott Elliott” Durata sezonuluide creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florilesunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Apa albastră „Aquilegia caerulea” Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori deliliac Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Mita canadiană „Aquilegia canadensis” Durata de vetiție ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt roșii esterecomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- granițe;- culturi de containere;- În balansoare CLOVE TURKISH"DIANTHUS BARBATUS" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Dolfiniul"Rissoio" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iunie - iulie Florile sunt albastre Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup Berry„Express” este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august -octombrie Flori portocalii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup MOTION „Album” Duratasezonului de creștere este de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie- septembrie Florile sunt albe Se recomandă să fie utilizat ca aterizări de grup Meconopsis Big Branklyn Duratasezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -august Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Meconopsis CambrianVetting Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Floriportocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare MOLCH Durata mai multi -color „EuphorbiaPolychroma” a sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie - mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Pastens "Digitalis Purpure" Durata sezonului de creștere este de ani T înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada deînflorire: iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plante medicinale Sistemul forestier"Myosotis sylvatica" V Sezonul de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iunie Florile sunt albastre Se recomandă să fie utilizat ca materiale de acoperire la sol Penstemonhibrid „Pink Enduraance” Durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie- iulie Flori roz este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- culturi de containere;- Înbalansoare Grădina de mușețel „Wirral Supreme” V Sezonul de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-granițe Rudbekia „Marmelada” păroasă Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Flori portocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-granițe Durata „Arkwright Ruby” cu coarne violete a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - septembrie Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare „Azure” cu coarne violete Durata sezonului de creștereeste de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - septembrie Florile suntalbastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Violetul „LordNelson” Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai- septembrie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- Înbalansoare Perenni Adonis Spring Vetting durata de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- plantemedicinale;- În balansoare Acantan Durata spinoasă a sezonului de creștere este de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca:- soliteri;- Aterizări de grup Astilba mai leil „Voal de mireasă” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori albe, inflorescențe piramidale Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- În balansoare AstilbaLesshand „Deutschland” durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori albe, inflorescențe piramidale Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-În aterizări de grup;- în compoziții apropiate de apă;- În balansoare Astilba Lesshand "Federsee" Durata sezonului decreștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florilesunt roșii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare;- în compoziții de apăapropiată Astilba Lesshand „Red Sentinel” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt roșii Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare;- în compoziții de apă apropiată Astilba hibrid „USS” Durata sezonuluide creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Floriroz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup; - în rockeri;- în compoziții de apă apropiată Astilba Hybrid „Europa” Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Înbalansoare;- în compoziții de apă apropiată Astilba chineză „Ritwnia” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Flori roz Recomandat Utilizați ca: - debarcări de grup;- Culturi de containere Astilba este o durată simplă a sezonului de creștere„Sprite” V timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Floriroz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- culturi de grup; - Culturi de containere;- În balansoare Astilba Tunberg "Straussentar" Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada deînflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Culturi decontainere Astra „triumf” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Înbalansoare Astra Alpine Vetiție Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- plante parfumate;- Înbalansoare Alpine Astra „Albuș” V Durata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe, violet Dimensiune medie, medie Se recomandă utilizarea ca:- aterizări de grup;- plante parfumate;- În balansoare Astra Heather Durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - noiembrie Florile sunt albe, singure,mici Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Rabatok Astra Albăstrui „Bergarten” a albăstruirii sezonuluide creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august -septembrie Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare;- debarcăride containere;- granițe Astra italiană în creștere în creștere a sezonului ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-granițe;- culturi de containere;- În balansoare Astra italiană „Weltfreide” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Flori de liliac Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Astra Durata arbustului sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Florile suntalbastre, roșii, medii, singure Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;> - debarcări de grup;- granițe;- culturi decontainere;- În balansoare ASTRA SHUB "ALBUș" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: august - octombrie Florile sunt albe, singure, medii Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi de containere;- În balansoare Noua engleză Astra„Harrington’s Pink” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-granițe Astra Novobelgi verifică durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: septembrie - octombrie Florile sunt violet Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri; - debarcări degrup;- granițe Astra Fritcant „Minunea Staffa” Durata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - noiembrie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- granițe Aspeline Crimean Vetting durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări degrup;- plante parfumate;- În balansoare Badan Hybrid "Silberlicht" Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt albe, mici,inflorescențe mari Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- plante medicinale;- În balansoare Badan Heartof the „Rigriggea” durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Flori roz Este recomandat să fie utilizat ca: - grup de grup COC;- plantemedicinale; - în rockeri;- în tablouri Sezonul de creștere din sud Baptizia este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iunie Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup Barvinok este odurată mică a vegetației timp de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie - iunie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări decontainere;- plante medicinale;- În balansoare Otravă Belokotynik japonez în creștere în creștere a sezonului decreștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile suntverzi Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Compoziții aproape de apă Durata mare a Brunner asezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie -mai Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări de grup; -granițe;- culturi de containere;- În balansoare Durata de creștere a angrenajului Buznil de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- granițe Buzonik Przhevalsky, durata sezonului de creștereeste de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt galbeneaurii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup Waldsteinia, o durată în formă de gravilat asezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie -mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi de containere;- Înbalansoare Vancouqueria șase mii de vegetație timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;-În balansoare Vasilek Mountain "Parham" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- debarcări de containere;- Plante parfumate Vasilek, durata inundată a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare Durata colectării apeiVasiliznik a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plante parfumate VerbeynikValiditatea sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie Florilesunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Verbeynik Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt galbene Se recomandă utilizareaca: - capac la sol;- În balansoare Durata vegetației puternice Verbeynik ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări degrup Veronika este o durată mare a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;-culturi de containere;- În balansoare Veronica Durata amară a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- În balansoare Veronika durata lungă a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea caaterizări de grup Veronica Colos "Heidekind" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- Rabbet;- În balansoare ​​Veronika Seday Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire lasol;- culturi de containere;- În balansoare Vântul vegetației este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada de înflorire:aprilie - mai Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - capac la sol;- Aterizări de grup Spațiul forestier de vegetație ani Înălțimea este de , - , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioadade înflorire: aprilie - mai Florile sunt albe, cinci petale, singure, mari Se recomandă utilizarea în rockery Duratade vegetație a vegetației este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august- octombrie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Mita de apă este ventilatorul-durata vegetației vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai- iunie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- Înbalansoare Volzhanka Dioecious Creștere Sezonul ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iunie Florile sunt galben deschis Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-granițe VORONETS Durata albă a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioadade înflorire: mai - iunie Florile sunt albe, mici în inflorescențe în formă de chistic Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- Plante medicinale Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai,august, septembrie Florile sunt inflorescențe albe, roșii, mici, chistice Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- Plante medicinale Gaylardia ostistry "vuu soie" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - septembrie Florile sunt roșii, portocalii esterecomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- culturi de containere;- În balansoare;- La iepuri Cloveshibride „aqua” durata vegetației le^g Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iulie Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- plante parfumate;-Culturi de containere Carnation of the Cirrus durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt roz, alb Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;-culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare CLOVE DE IMBRIE Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare Duratasezonului de creștere a sezonului de creștere a sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie, iulie Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-granițe;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare;- La iepuri Gaychera „Palat Purple” cu florimici, durata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iunie - iulie Florile sunt inflorescențe albe, mici, chistice Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-granițe;- plante parfumate;- culturi de containere;- În balansoare Heliopsis Durata „Hohlspiegel” Heliopsis asezonului de creștere de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -septembrie Florile sunt galben-luminos auriu Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Toamna „Moerheim Beauty”Glenium Durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie -august Florile sunt roșii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Rabatok Arhitectură depeisaj Toamna „Wyndley” Glenium Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori portocalii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări degrup;- Rabatok Geraniul este o durată de vegetație roșie de sânge timp de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-granițe;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare General -Root Geranium "Album" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca: -material de acoperire la sol;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare Durata superficială aGeranium a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie- iulie Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup; - granițe;- Plante parfumate Swamp Hibiscus "Southern Belle" Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Florile sunt roșii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-debarcări de grup;- Rabatok Superbum seros pentru o durată de vegetație de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Culturiaproape de apă;- Plante medicinale Highlander de un fel de sezon de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări deacoperire la sol;- În balansoare;- La iepuri Amărăciunea duratei gâdilate a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- plante medicinale;- În balansoare Goryanka Red Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt roșii Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- granițe;- În balansoare Goryanka Yunga "niveum" Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:mai Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca: - material de acoperire la sol;- Înbalansoare Gravilat este o durată roșie strălucitoare a vegetației de ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt roșii, portocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- culturi de containere;- În balansoare Eveniment o durată magnifică a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene Se recomandă să fieutilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe SEMARIL Durata sabiei vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Florile sunt galbene Se recomandă să fieutilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe;- În balansoare Grădina delfiniului „Black Knight” Durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandăsă fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe Grădina delfiniului "Regs frecvent" Durata sezonului decreștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile suntinflorescențe albe, mici, mari piramidale Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe Derbennik Ivolidy "Lumânare de foc" Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Flori de la roz la crimson Se recomandă utilizarea ca: - aterizăride grup;- granițe;- Compoziții aproape de apă Discounterul este excelent pentru sezonul de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandăutilizarea ca aterizări de grup Reducerea vetenției este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- debarcări de acoperirela sol;- În balansoare Doronikum Oriental Growth Season de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup DoronikumExceme Excelsum Plantare durata V în creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Dyuyna Indian Creșterea sezonului ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: Mai - august Florile sunt roșii, galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de acoperire la sol Tenager înfiorădurata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai Florilesunt albastre Se recomandă utilizarea în rockery „Citrinul” Olimpic Sf Ioan Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt galbene este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de acoperire la sol;- culturi de containere;- În balansoare Strawberry "Bordurella" Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca material de acoperire lasol Căpșuni „FEM” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca material deacoperire la sol Căpșunile „Fraise des Bois” durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fieutilizat ca material de acoperire la sol Căpșunile „Grande” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Serecomandă să fie utilizat ca material de acoperire la sol Căpșunile „Hummi Gento” Durata sezonului de creștere estede ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, miciinflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca material de acoperire la sol Durata „Marascor” de căpșuni asezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florilesunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca material de acoperire la sol Căpșuni „MountEverest” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca material de acoperire lasol Căpșunile "Reine des Vallees" Durata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat camaterial de acoperire la sol Strawberry „Rugen” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fieutilizat ca material de acoperire la sol Durata lui Ruisha Sergovor a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt albastre Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Gibrul hibrid „Laurin” Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:septembrie Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup Gibride Gibride"Strahlenkrone" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada deînflorire: septembrie Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup ZorkaHalkedon Vetting Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -iulie Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Iberis -sezon de creștere în același timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt albe, mici,mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca: - material de acoperire la sol;- culturi de containere;- planteparfumate;- În balansoare Durata lui Iberis Rock „Schneeflock” a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt albe, medii, singure esterecomandat să fie utilizat ca: - material de acoperire la sol;- culturi de containere;- În balansoare Incarville,făcând durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Irishibrid „Alaska Sky” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-Plante parfumate Durata hibridă a irisului „batik” Venturi de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori deliliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Plante parfumate Hibrid Iris „Boemian” deverificare durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Floriportocalii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri; - debarcări de grup;- Plante parfumate Durata„nemurirea” hibridă a Iris a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albe, mari, singure Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-debarcări de grup;- Plante parfumate Iris hibrid „Khyber Pass” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă să fieutilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Plante parfumate Iris hibrid „Salmon Bând” Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Floriroz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Plante parfumate Iris Durata galbenă asezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -august Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape deapă;- Plante parfumate Iris Kampfer "Geisha Rochia" Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Iris Kampfer "Royal Vappe" Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie -iulie Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;-Plante parfumate Iris Siberian „Mountain Lake” Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul luiCrohn , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt albastre, mari, inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Irny Rivet "Variegatus" Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -iulie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - Peisagistica corpurilor de apă;- Plante medicinale Calla Bolotnaya (Whiteflower) Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă să fie utilizat ca rezervoare deamenajare Kaluga swamp "Riepa" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Otrăvitor Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- Compoziții aproape de apă Sonal Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă utilizarea ca:- material de acoperire la sol;- culturi de containere;- În balansoare Piatra chirii este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizăride acoperire la sol;- culturi de containere;- În balansoare Smaching Panicle "Compacta Riepa" Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florilesunt albe, mici, singure este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- În solide Kashim crescânddurata „roșea” a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- culturi de containere;-plante parfumate;- În balansoare Kermemk -durata largă a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- Aterizări de grup Kirenshoma Dlanning Durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: august - octombrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea caaterizări de grup Clematis Close -Leaved Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albastre Esterecomandat să fie utilizat ca cret, culturi de containere Klopogon este o durată chistică a sezonului de creșteretimp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie -octombrie Florile sunt galbene deschise, mici, inflorescențe piramidale mari Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- Aterizări de grup Klopogon este un sezon simplu de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada tulpinii: august - septembrie Florile sunt albe, mici, inflorescențe mari Se recomandă să fieutilizat ca: - soliteri;- granițe Codonopsis clematis -S -a crescut în creștere a sezonului în creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albastre Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Plante medicinale Clopotul sezonului de creștere carpaticăeste de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile suntliliac, mari, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare BELLeste o lingură -durata inteligentă a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori de liliac este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări deacoperire la sol;- debarcări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Clopotul de a curge laptele în cursulsezonului de creștere este de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie- iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Clopotul este durata persană asezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -august Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Portenshela clopot durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandăutilizarea ca: - culturi de containere;- În balansoare Durata de clopot „Acaulis” comprimată a sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori deliliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi de containere;- În balansoare Thorof the West Vegetation durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -septembrie Florile sunt albe, mari, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi decontainere;- În balansoare Sezonul de creștere europeană de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile sunt verzi Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;-Plante medicinale Coreopsisul „Zagreb” mutată durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- Rabbet;- granițe Cotula a înnegrit durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca: - aterizăride acoperire la sol;- Rabatok DIUNDA „ROșEA” DIOECIOS PIETE DURAȚIA PENTRU ASIGURUL DE CRĂCIUNE DE ANI înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandă utilizareaca: - aterizări de acoperire la sol;- În balansoare Krupka este durata grea a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Durata „Warley Rose” cu flori mari aripă a sezonuluide creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Floriroz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări de grup;- culturi de containere;- planteparfumate;- În balansoare Cuburile au durata galbenă a vegetației timp de ani Înălțime , m ( , m subapă) Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt galbene Se recomandăutilizarea ca: - Peisagistica corpurilor de apă;- Plante medicinale Lily -ul de apă al sezonului de creștere albăeste de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - august Florile sunt albe,mari, singure Adâncimea plantării , m (sub apă) Se recomandă să fie utilizat în rezervoarele de amenajare Costumul de baie „Helios” european are ani , Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Este otrăvitor Perioada de înflorire: mai - iunie Ts^tki galben, portocaliu Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Compoziții aproape de apă I Am cumpărat o durată cu două flori asezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada de înflorire:mai-^-iunie Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup a cumpărat o duratălargă a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada de înflorire: mai- iunie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Durata îngustă delavandă a sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie- septembrie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- plantemedicinale;- plante parfumate;- În balansoare Landysh of the Vegetation Durata de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandăutilizarea ca: - material de acoperire la sol;- plante medicinale;- Plante parfumate Durata de verificare albăLapceta ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe,mici, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca: - material de acoperire la sol;- granițe;- În balansoare LAPCETA Durata roșie de sânge a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;-culturi de containere;- Plante parfumate LENA LUNGĂ -SAPPHIRE Blue Sapphire a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt albastre, mici Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Durata de vetiție japoneză de mac forestier ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt galbene Serecomandă utilizarea ca aterizări de acoperire la sol Hybrid Lilenik "Butterfly Kisses" verificând durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă săfie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- braț Plante de hyg Hybrid Lileynik„Corning Your Way” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Lileynik Hybrid „Fifty Grund” durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate HybridLilenik "Goldana" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori portocalii Se recomandă utilizarea ca: - soliteri;- debarcări de grup;-Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Durata hibridă „Hemlock” Lilenik a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt roșii Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate HybridLileynik „Hot Toddy” de verificare durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproapede apă;- Plante parfumate Hibrid Lileynik "Kansas Gold" Vetting durata de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Hybrid Lilenik "Lili Dache" Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie - august Floriportocalii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Grup plantații;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Hybrid Lileynik „Music Mașter” V Durata sezonului decreștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada LVNII: iulie - august Flori roz Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Hybrid„Purple Magic” Lilenik durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate LILEYNIK HYBRID „Royal Gamet” Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt roșii Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Hibrid „Screech Owl” Lilenik Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt roșii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări degrup;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate Lusikhiton American Vetition Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizatca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă Lusitikhon Kamchatka Durata sezonului de creșteretimp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile suntalbe Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Compoziții aproape de apă Lupin Multi-Uleafy Durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Otravă Perioada de înflorire: iunie -iulie Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Plante parfumate Duratavegetației orientale mak ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iunie Florile sunt roșii, medii, singure Este recomandat folosind AS: - Group Landings;- Plante medicinale Mack of„Bonfire” de est Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iunie Florile sunt roșii, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- tablouri;-Plante medicinale Mack of East „Cedar Hui” durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-Plante medicinale Sezonul de creștere a inimii lui Maclay de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup; - granițe;-Plante parfumate și medicinale Margarita "Roggli Weiss" Perenni "Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - mai Florile sunt albe, medii, singure Se recomandăutilizarea în rockery Medunitsa White -Rezolvarea sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - granițe;- culturi decontainere;- În balansoare Medunitsa Durata „Azurea” îngustă a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca:- aterizări de grup;- În balansoare Durata „Sommerneuschnee” hibridă mică a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandăutilizarea ca aterizări de grup Mertensia din Virgin Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca aterizări degrup Moled hibridul „Mt Kepіa” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - granițe;- culturi de containere;-În balansoare Durata dublă „Albă ca Zăpada” a Monarchului din sezonul de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: -aterizări de grup;- Plante medicinale și aromate Monardul duratei tubulare a sezonului de creștere este de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plantemedicinale și aromate Mordovnik Sezonul obișnuit de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări degrup;- granițe;- Plante medicinale HARSUTTEUM Durata mirositoare a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile sunt verzi Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- plante medicinale și aromate;- În balansoare Harrower este un sezon decreștere neagră de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie -aprilie Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- plantemedicinale și aromate;- În balansoare Musknik durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul luiCrohn , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-Plante medicinale Nogolitnik șase mii de vegetație timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt albe, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;-În granițe Apă de apă verificând durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iunie - august Florile sunt albe Se recomandă să fie utilizat ca rezervoare de amenajare OttlinikMissuri verifică durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - capac la sol;- debarcări de grup;- În balansoare CLEAROT PRIVAT V Sezonul de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:august - octombrie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- În balansoare Duratapurității purității Zybold de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -august Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- Culturi de containere CurățareaKamchatka Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -iulie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- culturi de containere;- Înbalansoare Pakhisandra Durata apicală a sezonului de creștere este de de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe, mici, singure Se recomandă să fie utilizat camaterial de acoperire la sol Pelutifillum Tiroid Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- Aterizări de grup Fig Flori Ficatul este o durată nobilă a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Flori de liliac Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- plante medicinale;- În balansoare Ficatulsezonului de creștere transilvaniană este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: martie - mai Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- Înbalansoare Pink Princess Pion Durata sezonului de creștere este de de ani Înălțime , m Kron Diametru , m Otravă Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-Plante parfumate Explozia este durata violet a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;-Compoziții aproape de apă Primroza este sezonul de creștere agravat de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - granițe;- plantemedicinale;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare Durata superficială a primrozei sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Kron Diametru , m Perioada de înflorire: aprilie - iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi decontainere;- plante parfumate;- În balansoare Co -CARCASE „Margaret Martin” este durata sezonului de creștere timpde ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - iunie Florile sunt verzi Serecomandă utilizarea ca: - granițe;- culturi de containere;- În balansoare Durata Primrose a Juliei a sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Flori deliliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- culturi de containere; - Compoziții de apăaproape de apă;- plante parfumate;- În balansoare Durata vegetației produse japoneze este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizăride grup;- granițe;- culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare Brokerul este durata roz a vegetațieitimp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai Flori roz Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Depozitul ombilical este de ani dedurată a vegetației Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile suntalbastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- În balansoare Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire lasol; Arhitectură peisagistică - Borduri;- culturi de containere;- În balansoare Durata Riapa „Ripe” caucazianăa sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie- mai Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca: - material de acoperire la sol;- culturide containere;- plante parfumate;- În balansoare Rogersia vărsă conștiință în sezonul de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt galbenedeschise, mici, în formă de panică, inflorescențe mari Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări degrup Rudbeckia Brilliant Goldsturm Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- Aterizări de grup Rudbekia a disecat durata „Ball de aur” a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Florile sunt galbene Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri; - debarcări de grup;- Rabbet;- granițe Durata de vetiție alpinăSilovnik ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile suntliliac, albastru-violetă Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Sinyukha Blue Vetting Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca:- aterizări de grup;- Plante medicinale scabioza duratei de vegetație din Caucaz ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- În balansoare Durata chistică a lui Smilacin a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt inflorescențe albe, mici, mici chistice Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- în tablouri Durata „Heufield Brilliant” hibridă de floarea -soareluia sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iunie - august Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări de grup;-culturi de containere;- În balansoare Durata de vegetație a monedei solstițiului timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca:- aterizări de acoperire la sol;- Rabbet;- granițe;- În balansoare Sleep-Grass (fundal) Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada de înflorire: aprilie -mai Flori de liliac Este recomandat să se utilizeze ca: - grup plantații;- În balansoare Durata medicamentului de sparanghel al sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt roșii Se recomandă să fieutilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- tablouri Stoxing Sezon de creștere lină de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt albastre este recomandat să fieutilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare Trunchiul de durată „Venusta” roșu al sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Floriroz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Compoziții aproape de apă;- Plante parfumate TALGATALGA GRANDING Ordinar Sezonul de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie -iulie Florile sunt albe, medii, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-plante medicinale și aromate;- În balansoare Durata „Rigrigiga” cu flori mari Telelima a sezonului de creștere timpde ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt verzi Serecomandă utilizarea în rockery Tiarc durata inimii vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe, galben deschis, inflorescențe piramidale mari Serecomandă utilizarea ca: - material de acoperire la sol;- În balansoare Timyan „Bressingham Seedling” Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - culturi de containere;- plante parfumate;- În balansoare TradescantiaVirginskaya "Zwanenburg Blue" Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Compozițiiaproape de apă Tradescantia virgina „Anderson” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - septembrie Florile sunt albastre, alb, roz, roșu, violet Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Compoziții aproape de apă Tecirtis vegetație păroasă Durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Flori de liliac Serecomandă utilizarea ca aterizări de grup Stone Tunika Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizăride acoperire la sol;- În balansoare Yarrow of the Gold „Plate de aur” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt galbene Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- la iepuri;- În balansoare Durata obișnuită „Paprika” asezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie -august Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Yarrow of the Ptrmic "Schneeball" Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iulie Florile sunt albe, medii, inflorescențe mari Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Yarrowof the Tavalgic Durate a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada deînflorire: iunie - august Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plante medicinale Uvularia mare sezon de creștere cu flori de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Durata de creștere aparfumului violet de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Floride liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- plante parfumate;- În balansoare VioletKlobuchka "Freckles" Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie - iunie Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi decontainere;- În balansoare Violet Klobuchka "rgipsaap" durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - iulie Florile sunt albe, mici, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Hattle Violet "ArkwrightRuby" Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -septembrie Florile sunt purpurii, mici, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- în tablouri;- Laiepuri Physalis Franve Vetting Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: august - septembrie Flori portocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- tablouri;- Plantemedicinale Fisostegia Virginskaya „Bougnet Rose” Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Planteparfumate Flocus Blizzard "Harlequin" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Planteparfumate Flock Blizzard „Prim -ministru” Durata creșterii de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albe, mici, inflorescențe sferice mari, liliac, roz, roșu,violet Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plante parfumate Flox a răspândit durata „Chattahoochee” asezonului de creștere L Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florilesunt albastre este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- granițe;- plante parfumate;- culturi decontainere;- În balansoare HELONA KOSAI Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Perioada de înflorire: august - septembrie Flori roz Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup HIASTOFILLUM SUR VEGETAȚIE AUTORIZATĂ Durata ani Înălțime de până la , m Diametrul coroanei este de , m Perioadade înflorire: mai - iunie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- Înbalansoare Khosta White -Durata colorată a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albastre Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- granițe Durata de vetiție „Univittata” Hoster ondulată timp de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt frunze albe, medii, singure, verzi deschise Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Compoziții aproape de apă Khosta Zibolde „Elegans”Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iulie - august Florile sunt albe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări degrup;- granițe;- culturi de containere;- Compoziții aproape de apă Khosta Zibolde "Frances Williams" Duratasezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie - august Florilesunt albe, mici, mici inflorescențe, frunze turcoaz cu o margine albă Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-debarcări de grup;- Rabbet;- Compoziții aproape de apă Durata „Grandiflora” Hoster Planty a sezonului de creșteretimp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile suntalbe, mici, mici inflorescențe Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe;- culturi decontainere;- Compoziții aproape de apă Grădina Chrysantemum "Clara Curtis" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Flori roz Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- plante parfumate;- Culturi de containere Gradul dedurată largă a vegetației este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada deînflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- creț;-Plante parfumate Durata de verificare a lânălor „McQueen” curate de ani Înălțime , m Diametrul coroanei estede , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;-plante parfumate;- În balansoare Durata largă de nivel mare a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Kron Diametru , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- În balansoare Durata vegetației alpine Edelweiss ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori roz este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- culturi decontainere;- În balansoare Echinacea violet în creștere în creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iulie -October Flori de liliac Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-debarcări de grup;- plante medicinale;- granițe Acupe a duratei albe a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori de liliac Se recomandă să fieutilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Plante parfumate Durata de creștere parfumată a lui Yasman de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: Mai Florile sunt albe, medii, singure Serecomandă utilizarea ca aterizări de acoperire la sol Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iulie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- Rabbet;- Înbalansoare plante bulca Aronnik italian în creștere în creștere a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: Mai Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - plantemedicinale;- În balansoare Arhista are o durată de trei frunze a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt verzi Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- granițe;- plante medicinale;- Compoziții aproape de apă Begonia Durata sezonului de creștere este de an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada de înflorire: iunie - noiembrie Florile suntroșii Se recomandă utilizarea ca aterizări de containere Culture begonia „Non stop caise” V Durata sezonului decreștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - octombrie Floriportocalii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Culturi de containere Durata „album” magnifică fără numea sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:septembrie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- plante medicinale;- În balansoare Durata vegetației de primăvară cu flori alb este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: martie - aprilie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Duratade verificare a verii albă de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iunie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Vetting de iarnă de primăvară durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt galbene Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- tablouri;- În balansoare Durata vegetației fragede de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Otrăvitor Perioada de înflorire: martie - aprilie Flori de liliac Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări de grup;- Rabatok Ceapă de bufniță (Muscari) VSezonul de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florilesunt liliac, albastru, mici, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare;- Laiepuri Grădina Georgin „Athalie” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie -October Florile sunt roz, mari, singure Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-Aterizări de grup Georgin Garden "Nina Chester" verificând durata de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie -October Florile sunt galbene, mari, singure Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- plantații de buchete;- 'Borde Grădina Georgin „Zurich” Durata sezonului de creștereeste de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie -October Florile sunt galbene,mari, singure Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe Hyacinth Durata estică a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie - mai Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- plante parfumate;- Înbalansoare Gradolus Hybrid „Alpine Sunset” verificând durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Florile sunt inflorescențe roz, mari, picante Se recomandă utilizarea caaterizări de grup Gradolus hibrid „Robin” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - septembrie Florile sunt influențe roșii, mari, picante Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Dicentrul glomerular al sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt albe Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de acoperire la sol;- debarcări de grup;- În balansoare Durata vegetației purpuriiSlackwood de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m^ Perioada de înflorire: iulie - octombrie Floriroz este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- În balansoare;- La iepuri Iris Mesh "Număr" Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie -mai Florile sunt albastre, medii Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Comisia Kuzikka Duratasezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iunie Florile sunt albastre Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe KandykAmerican Vetiție Durata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie -aprilie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare;- La iepuri Kandyk DogDurata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie -aprilie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare;- La iepuri Fig Flori Georgins Liatris Koloskaya Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Înbalansoare Lilia „Chinook” Hybrid Durata sezonului de creștere timp de ani O înălțime de , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: iunie - august Flori portocalii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;-debarcări de grup;- Plante parfumate Lilia Hybrid "Sprople Spielnin" Golden "Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene,inflorescențe mari Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- Plante parfumate Lilia Royal VettingDurata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albe,inflorescențe mari Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- plantații de buchete;- Planteparfumate Lily Kudrevni verifică durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iunie Flori roz, inflorescențe mari Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;-Plante parfumate Lilia Tiger "Flaviflorum" Durata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene, inflorescențe mari Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- granițe Sezonul de creștere gigantică de ceapă este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt inflorescențe sferice roz, mici,mari Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup Luke Blue V Sezonul de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie Florile sunt albastre Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Durata vegetației de ceapă este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări degrup;- Rabbet;- Plante medicinale Luke Molya Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt galbene Recomandat Utilizați ca: - debarcări de grup;- În balansoare;- La iepuri Narcissus hibrid „Victoria regală” durata sezonului decreștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt galbene,medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plante parfumate Narcissus Hybrid „Spellbinder” Vdurata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie Florile sunt galbene, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Plante parfumate Narcis Durata poetică a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai - iunie Florile sunt albe, medii, singure este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;-plante parfumate;- În balansoare Narcisse Cyclamen Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile sunt galbene, medii, singure Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- plante parfumate;- În balansoare Snowtyman Snow -Snow -White Durata sezonuluide creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Florile suntalbe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Producția este o durată de două frunze avegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Floride liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Substația duratei sibiene a vegetațieitimp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Flori deliliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Casa de pasăre este o durată umbrelă asezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai -iunie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Ryabchik Imperial "KGOPsau KGOP" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie - mai Flori portocalii Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup RyabchikImperial „Lute A Maxima” Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioadade înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene, mari Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări degrup Ryabchik Durata de șah a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie - mai Florile sunt roșii Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Sanguinaria din sezonul decreștere canadian de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florilesunt albe Se recomandă utilizarea ca: - tablouri de acoperire la sol;- Rabbet;- Plante medicinale TRILILIU MARE-FLOWERED DURADATEA PROGRAMULUI DE CREZII ANI Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: mai Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare ​​Durata deverificare „Maytime” de lalele hibride ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie Florile sunt liliac, mari, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Durata devetiție a lalei hibridă „Negritta” ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie Florile sunt lila, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Tulipul hibrid„Prințul Charles” V Sezonul de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie Florile sunt lila, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Durata devetiție a lalelelor hibride „Regina Sheba” ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie Florile sunt roșii, singure medii Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Durata devetiție hibridă a lalelelor „rechedo” ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie Florile sunt lila, medii, singure Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Tulipul hibrid"rococo" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: aprilie Florile sunt roșii, medii, singure Se recomandă utilizarea în Calitate: - debarcări de grup;- tablouri Tulipul hibrid „Upst Ag” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt roz, mediu, singur Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe Kaufman Tulip Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile sunt roșii Se recomandă utilizareaca: - aterizări de grup;- culturi de containere;- În balansoare Hionodox „gigant roz” Durata sezonului de creștereeste de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Flori deliliac este recomandat să fie utilizat ca: - debarcări de grup;- granițe;- În balansoare Hionodox Lucilia Duratasezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie -aprilie Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Rabbet;- În balansoare Creasta durateigoale a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie - mai Flori de liliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Shafran Ankar VettingDurata ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt galbene Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Sprifran Spring „Haarlem QEM” durata sezonului decreștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Flori roz Serecomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare;- La iepuri Sprifran Spring „Prințesa Juliana”Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Flori deliliac Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Shafran Ziber Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Flori de liliac Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare SAFRAN „avans” de verificare „avans” cu flori de aur de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie Florile sunt galbene Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare SAFRAN Durata destul de mare a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august Florile sunt albe Se recomandăutilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Sleeping obișnuit sezon de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Flori roz este recomandat să fie utilizat ca: -debarcări de grup;- granițe;- Plante medicinale E Remu Durata vegetației îngustă rusă de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florile sunt galbene Se recomandă să fie utilizatca: - soliteri;- debarcări de grup;- Plante parfumate Plante acvatice Aerul „Acorus calamus”, „variegatus” duratavegetației de ani Înălțime de până la , m Diametrul coroanei este de până la , m Frunzele sunt mucoase, verzideschise, cu o margine galbenă Adâncimea plantării este de - cm Utilizată ca amenajare a rezervoarelor VerbeynikDurata de aur a sezonului de creștere an Înălțimea este un covor gros Diametru până la m Perioada de înflorire: dinmai până în octombrie Florile sunt galben-aurie, mici, înflorește din abundență Plantă de Soille pe malul iazului Hyacint de apă (Eichornia) „Eichhornia crassipes” durata sezonului de creștere an Înălțime până la , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - septembrie Florile sunt violet Adâncimea de plantare de până la cm Folosit ca amenajare a rezervoarelor Durata de apă al vegetației de ani Înălțime până la , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - septembrie Florile sunt albe Adâncimea de plantare de până la cm Folosit ca amenajare a rezervoarelor Gubastik "Mimulus luteus" durata sezonului de creștere până la ani Înălțime de până la , m Diametrul coroanei este de până la , m Perioada de înflorire: mai - septembrie Florilesunt galbene Adâncimea de aterizare este de cm Utilizată ca amenajare a rezervoarelor Derbenik „Lythrum” Duratasezonului de creștere până la ani Înălțime până la , m Perioada de înflorire: iunie - august Florile sunt liliac șiviolet, colectate în inflorescențe piramidale Adâncimea de plantare de până la cm Utilizat pentru amenajarearezervoarelor Anual al sezonului de creștere până la ani Înălțime până la m Diametrul coroanei este de , cm Perioada de înflorire: aprilie - octombrie, plantă de stuf Adâncime Plantarea - cm Folosit ca amenajare a rezervoarelor Iris durata netedă „Iris laevigata” a sezonului de creșterepână la ani Înălțime cm Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albastre, roz, alb Recomandat pentruamenajarea rezervoarelor Iris Kampfer "Royal Vappe" Durata sezonului de creștere este de până la ani Înălțime pânăla , m Diametrul coroanei este de , m Zona de mare adâncime (de la la cm) Plante în containere, cufrunze plutitoare: crinii de apă, lotus, cubi, roșu cu apă, cu flori de mlaștină, sub apă, sub apă, sub apă Plantele,zona de coastă (de la la cm) sunt plantate în sol: pretind, mlaștină iris, săgeată, necesitate, etc Zonasuperficială (mai puțin de cm) Plantele sunt plantate în sol: tijă de mlaștină, iris japonez , Plantele de zonă umedă(sol hidratat) sunt plantate în sol: irisul sibian, Buzulnik, Labaznik, Zona de coastă (sol uscat), orice grădină șiplante decorative sunt plantate orez purpuriu Schema pentru proiectarea rezervorului de către plante de diferitetipuri de perioade de înflorire: iulie - august Florile sunt albastre, roz, alb Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- Pentru amenajarea teritoriilor de coastă Irny Koren "Variegatus" Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florilesunt galbene Se recomandă să fie utilizat ca rezervoare de amenajare Calla Swamp Durata vegetației până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m (în apă - , m) Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile suntalbe Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Peisaje ale rezervoarelor CALTHA KALUZHNIKA Durata sezonului decreștere până la ani Înălțime de până la , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie -mai Florile sunt galbene, medii, singure Adâncimea de aterizare la cm de suprafața substratului Se recomandăutilizarea ca amenajare a rezervoarelor și a teritoriilor de coastă Cuburile au durata galbenă a vegetației timp de ani Înălțime la , m deasupra suprafeței apei În apă, diametrul coroanei este de până la , m Perioada deînflorire: iunie - iulie Florile sunt galbene, mari, singure Se recomandă să fie utilizat ca rezervoare de amenajare Jugul este un sezon alb de creștere până la ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn de , m (în apă - , m) Perioada de înflorire: mai - august Florile sunt albe, mari, singure Se recomandă să fie utilizat ca rezervoare deamenajare LIDE: „NYMPHACA LAYDRKRRI”;Frost -Soiuri rezistente: N Marliacca „Roșea” (roz deschis), N „Prințesaneagră” (negru), N „Burgundy Princess” (roșu închis), N „Perry's Blushing Bride” (roșu galben) Durata vegetației pânăla ani Înălțimea deasupra suprafeței apei este de , m Diametrul coroanei în apă este de până la , m Perioada deînflorire: mai - septembrie Flori albe (tetragona), galben (pygmaea), purpuriu-roșu (purpurata) Se recomandă să fieutilizat ca rezervoare de amenajare LUDWIG Durata „Ludwigia Granditera” cu flori mari a sezonului de creștere an Înălțimea deasupra suprafeței apei este de , - , m Florile sunt unice, galbene, până la -^- cm îndiametru Adâncimea aterizării subacvatice până la , m Uită -Me -Nots of the Swamp durata sezonului de creștereeste de până la ani Înălțime , - , m Crone Diametru , m Perioada de înflorire: mai iunie Florile sunt albastre,mici Se recomandă să fie utilizat ca aterizări aproape de apă (de -a lungul coastei) Seekhobka pădure duratavegetației până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florilesunt inflorescențe albastre, mici, umbrelă Se recomandă utilizarea ca: - material de acoperire la sol;- Rabatok Durata apei de apă a vegetației până la ani Înălțimea deasupra suprafeței apei este de , m Diametrul coroanei înapă este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albe Se recomandă să fie utilizat ca rezervoare deamenajare Arhitectură de peisaj Următorul papirus (brut) Durata sezonului de creștere este de ani Înălțimeadeasupra suprafeței apei este de , m Diametrul coroanei în apă este de , m Perioada de înflorire: iulie-October Florile sunt galbene, mici inflorescențe Se recomandă utilizarea teritoriilor de coastă ca amenajare FernAzolla, Salvinia, Marsilia Stuporny (Marsilea Mutica) V Sezonul de creștere an Înălțime de până la , m Diametrulcoroanei este de , - , m Frunzele sunt verzi, deschise Crește rapid Adâncime de plantare de până la cm Panoude pește Durata sezonului de creștere este de până la ani Înălțime de până la , m Diametrul coroanei este de pânăla , m Forma piramidală, verde-albastru Adâncimea de aterizare este de la la cm Este recomandat pentruamenajarea rezervoarelor PONTEDERIA "PONTEDERIA CORDATA" (Pike Grass) Durata sezonului de creștere este de până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - septembrie Flori Albastru strălucitor, mic, colectat în inflorescențe piramidale Adâncimea plantării este de - cm Se recomandăutilizarea rezervoarelor de amenajare ROGOZ DWARF Durata „Jypha Tipip” a sezonului de creștere până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt verzi, subformă de inflorescență densă Este recomandat să fie utilizat ca amenajare a rezervoarelor și in-bibliysk Durata„Jypha” Rogoz Broad -Leaved a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iulie - august Florile sunt verzi sub forma unei inflorescențe dense Se recomandă utilizarea ca amenajare arezervoarelor și a teritoriilor de coastă Duckweed este mic „liema minor”, ​​durata sezonului de creștere este depână la ani Diametrul coroanei în apă este de până la cm Frunzele sunt mici, rotunde, verzi Se recomandă să fieutilizat ca rezervoare de amenajare Sanninaria din sezonul de creștere a creșterii canadiene până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt albe, mici, singure Se recomandăutilizarea ca aterizări de acoperire la sol Sinyukha este durata albastră a sezonului de creștere până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt lila, medii,singure Se recomandă utilizarea ca plantații de buchete Durata „spirală” disfuncțională a lui Sitte a sezonului decreștere an Frunze subțiri în formă de spirală Adâncimea de aterizare în apă este de - cm Este recomandat pentruamenajarea rezervoarelor Înghiți „Sagittaria” Durata sezonului de creștere este de an Perioada de înflorire: iulie- august Florile sunt albe Terry colectate în Sultanchiki Adâncimea plantării - cm Susak "Butomus" Duratasezonului de creștere până la ani Înălțime , - , m Diametrul lui Crohn , - , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile de roz-liliac sunt mici, colectate în inflorescențele umbrelă Adâncimea plantării - cm Talia„Thalia” este durata sezonului de creștere până la ani Înălțime , - , m Diametrul coroanei este de până la , - , m Frunzele sunt masive, verde strălucitoare Adâncimea de aterizare - cm (până la cm) Teleeckia duratasezonului de creștere până la ani Înălțime până la , m Diametrul coroanei este de până la , m Frunzele sunt mariverzi strălucitoare TELE CUTTER Durata vegetației până la ani Înălțime de până la cm Perioada de înflorire:mai - iulie Adâncimea de aterizare este de - cm Hautyuyania este în formă de inimă (Hauttuynia cor date),„variegata” durata autonomului de până la ani Înălțime de până la , m Diametrul coroanei este de până la m Frunzele sunt verzi strălucitoare, cu o margine de zmeură strălucitoare Ele cresc dens și formează tufișuristrălucitoare Adâncimea plantării - cm Squelve (pin de apă) „Hippuris” Durata sezonului de creștere până la ani Înălțime până la , m Perioada de înflorire: aprilie - octombrie Plantă decorativă de vulpe Adâncimea aterizăriiîn apă este de - cm Ciperus care are durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , - , m Diametrul lui Crohn este de , m Umbrele deschise Adâncimea aterizării în apă este de la la , m Alisma dithaeste durata sezonului de creștere până la ani Înălțime până la m Perioada de înflorire: mai - septembrie Florilesunt mici, roz, singure Adâncimea aterizării în apă este de - cm Se recomandă utilizarea ca amenajare arezervoarelor și a teritoriilor de coastă Yaskolka Durata sezonului de creștere până la ani Panicule subțiriverzi Adâncimea de aterizare în apă de la cm Îmbogățește rezervorul cu oxigen Plante curente Arizema trei -frunze„Arisma triphyllum” Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iulie - august Florile sunt roșii, peduncul în forma unei piramide Arundo Reed "Variegata" Durata sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie -octombrie Frunzele sunt alungite, alb-verde Astila Arena „Bridal Voal”, „Deutschland”, „Federsee”, „Red Sentinel”durata sezonului de creștere de ani Înălțime , - , m Krona Diametru , - , m Perioada de înflorire: iunie-august Florile sunt albe, cremoase, întunecate, roșii Mic, colectat în inflorescențe piramidale magnifice, extrem dedecorative Recomandat ca aterizări aproape de apă Astilba hibrid „Erica”, „Europa” durata sezonului de creștere timpde ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt roz, mici,colectate în inflorescențe piramidale, magnifice BELOKOTYNIK JAPONESC VEGETAȚIA CREZĂ TREBUIE DE ANI Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: martie - aprilie Florile sunt verzi, cu un miez delicat desalată, foarte utilizabil Buzulnik Tozelnik "Ligularia dentata" Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galbene, inflorescențe demușețel Verbeynik Golden Prower Vegetation of the Vettraration an Înălțimea este un covor gros Diametrul coroaneide până la m Perioada Înflorire: mai - octombrie Florile sunt galbene aurii, înflorește profund cu mici inflorescențe Super Superbum este odurată de vegetație înconjurătoare de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iunie - august Florile sunt roz, mici, colectate în inflorescențe verticale kasmoide Durata „Lumânarea de foc” IVolicDerbenik a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: iulie - septembrie Florile sunt roz, roz închis, pedunculi piramidale mici, dens împușcați cu flori DerenBlooming "Spring Song" Durata sezonului de creștere timp de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt roz, roz-galben, cu un miez verde deschis Inflorescențele suntdelicate, acoperă dens ramurile IVA Iva White „Tristis” Durata sezonului de creștere este de de ani Înălțimea este de m Diametrul coroanei este de m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Florile sunt galbene, delicate,verticale Iva Kozya (Rakita) Durata sezonului de creștere este de de ani O înălțime de , m Diametrul coroaneieste de , m Blooms: septembrie - octombrie Florile sunt galbene, mici, pufoase Iris Durata galbenă a sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iulie Florilesunt galbene, mari, arată bine într -o aterizare de grup Iris Kampfer „Rochia Geischa”, „Royal Banner” Duratavegetației de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori de liliac,violet purpuriu, bun în plantații de grup Iris Siberian „Mountain Lake” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iunie Flori albastre cu tranziția la liliac,mare Bine în aterizări de grup Durata „Plena” a lui Marshmallow a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene, în formă de stea,decorative Arțarul contractului „Acer Ginnala” Durata sezonului de creștere este de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai Florile sunt galbene, frunzele sunt extrem de decorative,roșii crimson Arțarul „Aconitifollium” japonez Durata sezonului de creștere de de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie Florile sunt roșii, inflorescențele sunt mici Coroana estegroasă, frunzele sunt roșii, decorative Durata de vegetație a femeilor femeilor este de până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunzele sunt verzi, deschise Costumul de baie „Helios” european are ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt galbene,mari Inflorescențele sunt luxuriante ca roz Hybrid Lilenik "Butterfly Kisses" verificând durata de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Flori roz direct cu miez auriu, mari,extrem de decorative Hybrid Lileynik „Hemlock”, „Royal Gamet”, „Screech Owl” durata sezonului de creștere de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , - , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt roșii,mari, nuanțe de la auriu cu barbă la argint-scarlet, extrem de decorative Hybrid Lilenik „Hot Toddy”, „MusicMașter”, „Purple Magic”, „Corning Your Way” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , - , m Diametrullui Crohn , - , m Perioada de înflorire: iulie-august Florile sunt roz, roz argintiu, lilac roz, liliac ușor, mare,foarte potrivit Hybrid Lileynik „Kansas Gold”, „Fifty Grand” Durata vegetației de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt galben auriu, cu o margine cu margini maroniia petalelor, lămâie aurii Hybrid Lili Dache, Goldarana durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt portocalii, aurii, portocaliu-scarlet, mari, extrem de decorative Lusikhiton American Vetiție Durata ani Înălțime , m Diametrul coroaneieste de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Florile sunt galbene, mari, foarte decorative LuzikhitonKamchatka Durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:aprilie - mai Florile sunt albe, inflorescențele sunt mici, frunzele culorii salatei MANNIK BIG „Variegata”Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -august Florile sunt verzi, frunzele sunt înguste lungi, mărginite de dungi longitudinale albe Decorativ Durata„Silverspinne” chineză Miscantus a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Florile sunt albe, aurii pal, panicem DISCENDUS JAPEL „MISCANTHUSjaponicus” Durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul Ksona este de , m Perioada de înflorire: august - noiembrie Florile sunt roz-lilac, mici, colectate în inflorescențe piramidalemagnifice Decorativ Sea Buckthorn Durata circulară a sezonului de creștere este de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Florile sunt galbene, fructele suntportocalii Decorativ Osmund Royal Durata vegetației până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m frunze: aprilie - octombrie Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m Perioada de înflorire: iulie-October Florile sunt galbene, inflorescențele sunt deschise Explozia este durata violet a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt roz,delicate, colectate în inflorescențe umbrelă Durata primroasă a vegetației Julia ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - mai Flori de liliac, cinci -petale, înfiorătoare pepământ Decorativ Rogoz Broad -Leaved "Typha Latifolia" verificând durata de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - septembrie Florile sunt verzi, cu tranziția la kasmoid maro,vertical Trunchiul de durată „Venusta” roșu al sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt roz, mici, colectate în inflorescențeumbrelă, extrem de decorative Tradescantia Virginskaya "Zwanenburg Blue" Durata sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Florile sunt albastre, mari, colectate îninflorescențe umbrelă, extrem de decorative Reedul „Variegatus” Durata sezonului de creștere este de deani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt verzi, alungiteînguste, îndreptate Decorativ Durata de vetiție „Univittata” Hoster ondulată ani Înălțime , m Diametrulcoroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albe, frunzele sunt albe verzi, decorative Untufiș sferic, decorativ Khosta Zibolde „Elegans” Durata sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albe, colectate în inflorescențedelicate Frunzele sunt mari în albastru în formă de inimă Foarte decorativ Plantarea hosterului Grandiflora Duratasezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -august Florile sunt albe, inflorescențe pe picioarele înalte, în formă de clopot;Frunzele sunt verzi, suculente, înformă de inimă Durata „Cameleon” în formă de inimă Housetinnia, în formă de inimă, a sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunzele sunt roșii verzi, decorative, din mai până în noiembrie,este recomandat să se utilizeze ca: -near-apă;- Acoperirea solului Mane de orz a sezonului de creștere an Înălțimede până la , m Diametrul coroanei este de până la , m Perioada de înflorire: iulie - august, flori roz Paporotniks Durata de stoopoid adiant a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunze verde: aprilie - octombrie Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare;- Îngranițe Denntytia Durata vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunze verde:aprilie - octombrie Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare Nomadul durateifeminine a sezonului de creștere este de până la ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunzele suntverzi, deschise Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- grup;- rocarii;- Compoziții aproape de apă Planta estesezonul obișnuit de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunziș verde pe totparcursul anului Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare O durată multiplă a sezonului decreștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Foliaj verde pe tot parcursul anului Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare Osmund Royal Vetting Durate până la ani Înălțime , m Diametrul lui Crohn , m frunze: aprilie - octombrie Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- granițe;- În balansoare;- Ochiul L de amenajare Tubul cu bule Durata vegetației estede ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunziș: aprilie - octombrie Se recomandă utilizarea ca: -capac la sol;- În balansoare Scraper Durata medicamentului sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunziș verde pe tot parcursul anului Se recomandă să fie utilizat ca rockery nouă Osterax este un sezon obișnuit de creștere de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunziș:aprilie - octombrie Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- Aproape de plante de apă Telipteris este o durată a sezonului de creștere a fag V de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Frunziș: aprilie - octombrie Se recomandă utilizarea ca: - capac la sol;- În balansoare Durata bărbaților asezonului de creștere este de ani O înălțime de , m Diametrul coroanei este de , m Foliaj verde pe totparcursul anului Se recomandă utilizarea ca: - în rockery;- Soliteri;- Aterizări de grup Cereale decorative Breeze(agitare) Durata sezonului de creștere este de an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada deînflorire: august - septembrie Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- În balansoare Hibrid de grâu și secară „Triticale” durata sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , - , m Perioada de înflorire: august - septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări degrup Durata „Lagurus” Hareshwostik a sezonului de creștere este de an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt albe Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Înbalansoare Kovyil este o durată uriașă a vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iunie - iulie Flori roz Fig Flori Narcis și lalelele sunt recomandate să fie utilizateca: - soliteri;- debarcări de grup;- Culturi de containere Cortaderia a semănat durata sezonului de creștere timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - noiembrie Florile suntgalbene Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- Aterizări de grup MANNIK BIG „Variegata” Durata sezonului decreștere de ani Înălțime , M Diametrul coroanei , m Perioada de înflorire: iulie - august Florile sunt verzi Serecomandă să fie utilizat ca compoziții de apă aproape DIVELUNTUS Durata chineză a sezonului de creștere ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Florile sunt albe Serecomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- granițe;- Compoziții aproape de apă DISPONIBIL DEVETITION JAPELURI DURAȚIA DE ANI Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august -noiembrie Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca: - soliteri;- debarcări de grup;- carcasă;- Plantări militare Ovăz de vegetație în creștere cenușă-gri ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iunie - iulie Florile sunt gri Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- granițe;- culturi de containere;- Înbalansoare Carrowing Durata pădurii a sezonului de creștere este de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: mai - iunie Florile sunt verzi Se recomandă utilizarea ca: - aterizări de grup;- Înbalansoare Sede sedimentează durata vegetației timp de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: aprilie - iulie Frunziș verde pe tot parcursul anului Se recomandă să fie utilizat ca: -soliteri;- debarcări de grup;- În balansoare Pennisetum vulpe -Durata înaltă a vegetației ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: septembrie - octombrie Florile sunt albe Se recomandă irpolizeca: - debarcări de grup;- granițe;- culturi de containere;- În balansoare Grâu "friticum" Durata sezonului decreștere este de an Înălțime până la , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: august -septembrie Florile sunt galbene Se recomandă utilizarea ca aterizări de grup Reedul „Variegatus” Durata sezonului decreștere este de de ani Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire: iulie -august Florile sunt verzi Se recomandă utilizarea ca: - compoziții de apă aproape de apă;- Aterizări de grup Duratade manevră de orz a sezonului de creștere an Înălțime , m Diametrul coroanei este de , m Perioada de înflorire:iulie - august Flori roz Se recomandă să fie utilizat ca compoziții de apă aproape Aplicații Apendicele nr Placers ofHerbs White -Flowleing Windmill, Geranium mare -root, Goryanka Yunga, Clobuchka, Iberis Evergreen, Iberis Rocky, Stone,Landysh Maisky, Black Lapcuta, Pakhisandra caucaz, Canadian Saggar, Fox -Beah -Beah Galben -floarea Vancoveriei este deșase mii -mai tier, verbanică în formă de monedă, Stuks Indian, St John's Wort Olimpică, St Japoneză, Forest Mac, Missouric Ottik, Curățarea Kamchatka, Soarele de monedă, Golden Yarrow,Chiastofillum SU este dezgustător Copita de flori verzi este europeană Spre roșu în creștere, pisica este înnegrită,soare hibrid Chineză roz -floarea Astilba, iarba ierbii, Minarine Highlander, Autostrada este excepțională, piatrachirii, „roșea” târâtoare, cu aripi mari, zibold Storch, Hibride este hibrid, cel mai mare Tunica pietrei de sclipici,curat curățat Sinets Barvinok este un Brunner cu frunze mari, cu pădure ușoară, buletin de primăvară Liliacul -floareaVeronika Sedaya, Windbreaker este fragedă, clopotul este cu lingură, Primroză Julia, Violet parfumat, o lut care seprăbușește Apendicele nr Tipuri de ierburi, stabile pentru a călca cereale pe jumătate de o jumătate de acimatHedgehog, o echipă de vegetație de până la ani de dezvoltare, seceta rapidă nu este realizată de o rebeliune,perioada obișnuită a vegetației de - ani Dezvoltarea rapidă a secetei toleranți la vegetație slabă de - ani dedezvoltare, rezistență rapidă la secetă pășune de frânghie mică Sezonul în creștere - ani Dezvoltarea toleranței lasecetă rapidă Cereale de dimensiuni medii Grebennik Vegetație obișnuită de - ani este rezistentă la secetă rezistentăla secetă , trifoi la modă a perioadei albe de ani rezistent la secetă, tolerant la nuanță a perioadei de vegetațiede pajiște timp de ani se dezvoltă lent, perioada de vegetație roșie rezistentă la secetă rezistentă la iarnă de ani Formează ani Câmpul mijlociu al vegetației are - ani se dezvoltă lent, câmpul tolerant la secetă, o perioadăobișnuită de vegetație de - ani, rezistență lentă de secetă Apendicele nr Ore de plante Rosa a încrețit „Alba”,„Regeliana”, Son-Grass (Eșec), Kochanny Salad „Kaddo”, Violet parfumat, Salata Nomadă „Roka Pablo”, „Seiyp”, Lily WaterWhite, Long- Termen lenjerie, lenu len Thorns sunt un fertil Apendicele nr Plante care consolidează solul mării,Tamarisk Four -Tier, Ridat Rose „Regelliana”, Râs Rose „Alba”, o mare „Variegata” Mannik, „Variegatus” Reeds, Pennisetumof a Fox, A Sedge - Secy Apendicele nr Plantele Thor Sosna Weimutov, pin negru, trandafir încrețit, trandafir hibrid,hibrid „zwergkonig”, trandafir hibrid „Ave Magia”, hibrid „Gloria dei”, hibrid „Dupontii”, hibrid „Lawinia”, RoseWrinkled „Regelliana” ”, Rose Rose„ Alba ”, Meta -Shirt Glyptotostostostal, Canadian Tsuga, Berry„ AUREA ”, Spruce,Prickly„ Glauka ”, Plum,„ Candonic ”, cu un singur color”, trei -colud, „Inversia” obișnuit, Irga Smooth, Irga SmoothBarbaris Tunberg, HENOMELES este excelent, Barberis este roșu, japonez aiva, quinel orizontal, lavandă îngustă, ienupărmediu, ienupăr cossical, Padub este un ienupăr obișnuit, Balmsmic FIR, JOA Ordinar, Juniper chinezesc Apendicele nr Plant-Medonos Ceresis European, Plum „Pendula rubra”, Plum „Pink Perfracție”, Linden în formă de inimă, Cireșe de Maac,Plum „Hokusai”, Apple Tree „Magdeburgeusis”, Apple, Plum, Hybrid, Astra Vireskaya , Tovolgovye Twell Twell, Crush SeaBuckthorn, Barberry Tunberg, răspândirea Heather, Red Heather, Moss cu cap îngust, Heather Ordinar, Trandafir încrețit,Clopot de covor, clopot comprimat, apus de hibrid, salvie strălucitoare, garaj roșu-sânge, astra tufișuri, Porumb,coronarian, coron de șah, grupă de alun, lavandă cu cap îngust, broască mirositoare, îngheț negru, batjocoritor al luiLemoan, son-grass (eșec), albastru-vyubvoy astra, Buddlaya David, Alpine Blue, Hydrange cu dinți mari, Primroză dindinți aurii, Primroză din dinți aurii , Golden-Lena, Barberis Red-Stolbian, Hydension Blizzard, Venna Losynchik,Geranium grosier, Medunitsa îngustă, Zorii Halkedonian, Violetă rotattă, Violet DimeSchistan, un clobber violet,trandafir încrețit, dirbennik anxios, laur obișnuit, clopot, un clopot al Juliei, lovitura de târâre, o clapă în formăde gheare, un dop de urechi, o primroză complicată, o junie cu ochi mici, un manechin hibrid, un a Chryzanthemumcerebral, un Chrysurizant Missuri, un restaurant din Missuriysky, un restaurant Fritcarta, Geichera roșie de sânge,tăietură caucaziană, un vertical în formă de monedă, Yarrow Ptar-Mika, Soare în formă de monedă, accident vascularcerebral, Yarrow fără rușine, mici, mici -Type Geranium, Astrale italiene, Koloskaya liatatris și Veterapunctată Apendicele nr din plopul de alergen al plantelor negre „Italika”, semănat kaphitan, mesteacăn gol, alb alb„trristos”, mesteacăn de hârtie, linden Hornbeam -ul în formă de inimă, mesteacăn, mesteacăn de „Youngii”, Magnolia sulange, Star Magnolia, Iva Kozya (Rakita),Hazel obișnuit, Hamamelis Medium „Goldzauber”, „Contorta” obișnuit, Rhododendron „P J Mezitt ”, Rhododendron„ Comeille”, japonez Rhododendron, Giant Miscanthus, Chinese Miscanthus, Japanese DISMANTHUS, Cortaderia Sello, Variegatus Reed,Pennisetum Lisochleous, Sedge de o mare, Mannik Gryvasty, Zhelenaya Basign, Pepel-Naravskaya Oatmeal, LiliaConducssskay Wisteria, Reed, cereale largi, alb, arțar, arțar fierbinte, castan de cai, tremor obișnuit, trunchiuriroșii, popgon, hybrid de vierme, gatur violet, cireș „erd kirschenstrauc”, cherry „Griotte tardive d” anatolie, Cherry„lotete” ”, Cherry„ Thetrue Kentish ”, Cherry„ Benham's Early Duke ”,„ Arch-Duke ”Cherry, Hazel asemănător copacului,nuc, nuc„ Noyer de Granoble ”, Vasiliznikborne, Stachs Apendicele nr Plante medicinale cu fructe albe, coacăzenegre „Cassis de Dijon”, coacăz negru „Leandra”, semănat nucleu, nuc „Noyer de Grenoble”, Kolomikt Actinidia, TrilizeArizema, Armician Arronik, Armician Roșu, Red, Armician, Rybane Euptrace , Macrel este o canalizare Apendicele nr Plante medicinale cu flori de actinidia kolomikt, aronică italiană, hibrid badan „Silberlight”, magnarea magnifică„album”, albă albă „Frizia”, Voronets Krasniprodny, Cowing Comfort, Medvetia Lacuri Rose „Alba”, Ordinar de MountainCenușă, Sanguinaria canadiană, Tulle obișnuit, Codonopsis clematis -shaped, Spring Adonis, masculin „Variegata”, IrneryRoot „Variegatus”, Cuburi galbene, Molnoye Lipa, Curricular negru, Tilmodnik -gold Placă three -leafed arizema, hollowbirch, hollow“ Youngiii ”, European hoof, smelly hoses, walnut, mackerel, plantain, black poplar“ Italica ”, Mack East,Mack Oriental“ Bonfire ”, Physalis Franche, Badan heart -hearted PURPUREA, SUPERBUM Serpentine Highlander, East Mac"Cedar Hill", Purple Purple, Perenta -store, Rid Rose "Regeliana", vorbește despre broascăVen, licorice, barvin mic,amărăciune amară, lavandă îngustă, macleya în formă de inimă, monard tubular, bot obișnuit, heb nobil, albastru,echinacea sranială, salvie, scut masculin, monocial candican ”, minoritate Apendicele nr Plante pentru balconul deauriu, ADIANT STOP -SHAPED, italian Astra, Correxis Mutual, Barvino Small, Blue -Varvaty Astra, Stone Lesshade, Begonia,Begonia Culture, Iberis Eternal, Iberis Rock, Songel, Stone Alpine „Albuuș Iberis „Album” genial, mare de geranium, cugălbenele respinse, violet cu coarne „Azur Blue”, Sea Lobular, Violet Clobch, Fiana Horned „Lord Nelson”, VioletKlobuchkaya „Frecice”, coarned Violet „Arkwright Ruby”, Luke Molya , Luke Molya Înnodat „Purpurea”, Badan Hybrid,Alpine Astrail, aripa de culoare grosieră, arbustul „Albuș” Astra, „Triumf” Astra, caucazian Heather, Rede Red,Margarite perenă „Acaulis”, clopot carpatic, clopot de helicopter obișnuit, orizontal Dodge, Geraniul roșu-sânge,zambile estul, întruparea L Leia, Alpine Edelweiss, Lena Lena, Primroză japoneză, BarPălăriile sunt respinse, catifeauaeste subțire vulpe, un primrose co -skewer, un ciupit este complicat, pansamente Apendicele nr Plante cu frunzeparfumate de cedru european, lavandă îngustă, cimbru, molid înțepător „glauca”, molid obișnuit, pin al lui Vametov, pinnegru, „Jnversa” obișnuit, clapetă albă, chrysantemum, camisantină, chrysantemum de kilevataya, Aruncând o color , iarbăde castraveți, grila de alun de șah, grupa imperială de alune, iubitul, câștigătorii sunt erecti, catifea, catifea,vulpi subțiri, coacăze negre, coacăze roșii, busuioc, meta -sis, coacăze albe Apendicele nr Plante cu fructedecorative de viburnum, pliat, pliat Viburnum, Barbaris Tunberg, Hazel, Maple japonez, Râs Râs „Alba, Regelliana”, BirchTrees, Barberis Redstele, Clematis întreg, Scabioză Caucaziană, Poppy East, Fisalis -Leaved, Scabioză Caucaziană, PoppyEast, Fisalis -Leaved, Scabioză Caucaziană, Poppy East, Fisalis -Leaved, Scabioză Caucaziană, Poppy de Est, Fisalis, cuun nivel de fisalis, Scabioză caucaziană, Poppy de Est, Fisalis, fisalis Sparanghel medicinal franc, castan de cai,stejar roșu, molid înțepător, arțar veinal, castan semănat, arțar argintiu, brad colorat cu un singur, asemănătorcopacului, peletă, molid balsamic, cald -fal, rowan, cedru european, pin, pin Cedru, pin Negru, ceapă de pădure Apendicele nr Plante cu frunze decorative de Rogersia Concidențial, Shershy curățat, Reed„Variegatus”, Pivotină Multi -Rorow, Nuci de Apă, Hoof European, adăpost medicinal, Royal Wormwood, struguri fetițe,Excitare Ostrhe, Hobby Wavy, Tellyma, Large -Large - Finged White-Jellyfish, Purri Gutters , Housitin, o nomadăîn formă de inimă, feminină, hosta alb-mușcată, telipteris, Beech, Barbaris Tunberg, Actinidia Kolomikt, ActinidiaKlobuchkova, Birch Fortin, Arunto Reed, Goryanka Red, Astilma în formă de oprire, chineză, burtă, idee Blaya, ide iDeIrga Smooth, un Mannik mare, un bărbat viu înfiorător, o gazdă Zibold, o bulă de tuburi, o begonie tubing, o gazdăvindecătoare, un dinte de câine Kandyk, Veronica Sedai, O reducere excepțională, un scut magnific, masculin, sparanghel,Dennstedia Anexa nr Plante submarine (oxigenatoare) Callitriche Swamp, Ceratophyllum Mug, Eleocharis Swamp Adâncimeaplantării de la cm sau mai mult Apendicele nr Evergreen Spruce Prickly, molid obișnuit, molid obișnuit „Jnversa”,cedru european, glyptosttostrobic meta-shuttle, ienupăr obișnuit, brad balsamic, brad de o singură culoare, pin„Candonicans”, pin negru, Berry Tiss, Tsuga Canadian, Tuya West , Plătit Thuja, Birch Bark of Fortun "Emoraldand Gold",Birch Bark of Fortun "Silver Queen", Heather Red, Intelligent Heather, Heather Sprawling, Chapelica, Bunky Bone, Magoniaof Cossacks, Minister, Minister, Minister , Mozhinel , Padub Ostrosty, Pierris japonez, Rhododendron „Comeille”,Rhododendron „P J Mezitt ”, Armor Armor Bob, hibrid, Badan, Badan, cu inimă de vulpe, mic barvin, Valdet în formă derivolt, cățel de munte, verbanic în formă de monedă,„ Aqua ”hibrid, cuișor de carbon, căpușe roșii roșii, cu degetelemici cu degete mici , Geranium cu roșu de sânge mic, geraniu cu rădăcină mare, Highlander înrudit, Burba Yunga, RedGoryanka, Gravilate Red Lumin, Tenace înfiorător, „Atropurpurerea” înfiorătoare, „Atropurpurerea”, eterul Olimpic St Alaska Sky ”, Iris Hybrid„ Batik ”, hibrid„ Bohnemian ”, Iris hibrid„ Ymmortly ”, hibrid„ Khyber Pass ”, hibrid„ SalmonBând ”, piatră, piatră a chiriașului, târârea„ Roșea ”, Cermek Broad - Leaved, Bell of the Perceptive, Bell Bell Copită europeană, o pisică înnegrită, laba pisicii „Roșea”, lavandă cu aripi mari, cu apă îngustă, „sărutări fluture”hibride, LilyHynik hibrid „Corning Your Way”, hibrid „Fifty Grands”, cel mai liles hibrid „Goldana”, „Hemlock” hibrid,hibrid „Hot Toddy”, „Kausas Gold” hibrid, hibrid Lili Dache, Lili Dache „Music Mașter”, Hybrid ” Purple Magic ”Lilenik,hibrid„ Royal Gamet ”, hibrid„ Screech Owl ”, White -Fierce Honey, Felon, Stainky Frosty, Elbow, Pakhisandra, Noble,Transinthumous Hepes, Ficat transilinet, Primroză Hepatic Julia, un ciupit este un montaj, un Primroză mică -tooth, unprimrose co -încărcat, primroză japoneză, clapetă roz, un bouturel de primăvară, hibrid gol, camer caucazian, însorithibrid, soare asemănător monedei, Tib Tavolgovy, Violet parfumat, Cloburi VioletAya, un violet cu coarne, aprovizionarecu hiastofillum, curățat lânat, edelweiss alpin, moșie încununată, gigant mâncat, ovăz de cenușă-sila, pădure, tăiat,pennisetum lis-apă, lis obișnuit, o mai transportoare a periei-stoucratice, un medicament medicinal raclet, o turtămasculină Prefață de conținut Structura publicației Capitolul Arhitectura peisajului și știința peisajului Terminologiegenerală Știința peisajului Capitolul Tipuri de forme decorative degrădină și parc Dendrologie Alpinariu Capitolul Formearhitecturale mici și echipamente de inginerie în arhitectură peisagistică Lista celor maicomune elemente ale mici forme arhitecturale și echipamente de inginerie Capitolul Istoriaarhitecturii peisajului Unele remarcabile Monumente de arhitectură peisagistică Câteva monumente excepționale de arhitectură degrădină și parc din diferite epoci Capitolul Index de specii și soiuri de plante copaci Rase de conifere copaci Rase mici arbuști anuale Bienale și copii de trei ani perene Plante cu becuri Plante de apă Plante de apă aproape de apă FERNERS Punctele speciale Aplicații Episodul „Construcție și design” Lazarev Alexander Georgievich, Lazareva Elena Vyacheslavovna Arhitectură peisagisticăEditori responsabili Oksana Morozova, Natalya Kalinicheva Editor Tehnic Caracterul Little Room: Galina Logvinova MikhailUgarov Marine Kuruzian Cover: Alexander Vartanov a fost predat la setul de / / Semnat pentru imprimare Format x / Tip de hârtie nr Căști școlare Conv Trăi l , Circulație de exemplare Ordinulnr Editura "Phoenix" , Rostov-on-Don, pe Khalturinsky, Tel : ( ) - - , Tel /Fax: - - E-mail: morozova@phoenixrostov ru, morozovatext@aaanet ru tipărit din transparențe gata făcute în FsuippKursk , Kursk, st Engels, Calitatea imprimării corespunde transparerilor furnizate Casele de tranzacționare„Phoenix” Cărți ale editurii „Phoenix” în birourile reprezentative regionale din Moscova • Ul Martenovskaya, / (M"Novogireevo") T/F: ( ) - - , - - , e-mail: mosfen@nm ru director-vitaly Vasilievich Ball • Ul CosmonautVolkova, / (M "VOIKOVSKAYA") Tel/F: ( ) - - , Tel : - - E-mail: fenix-m@ultranet ru Director-MoiseenkoPublishing House Trading House Trading House „Knorus” st B Pereyaslavskaya, , m „Riga”, „Mira Avenue” T/F:+ - - - , - - , - - E-mail: phoenix@knorus RU Publishing House House House House Cărți "Phoenix" înUcraine LLC "Credo" Donețk, Vatutin Ave , (Office ) Tel + - , E-mail: moiseenko@skif netZaporozhye, st Glissary, , camera Tel + - , E-mail: vega@comint net Kyiv, st Verbovaya, (Cabinet SPD) Tel + - Kronstadskaya, Tel : ( ) - - E-mail: Fenikc-peter@Mail@Mail RU Director albiroului reprezentant al e-mailului Narzieva Angela Rustamovna: anjeln@yandex ru Publishing House "Phoenix" în Rostov-on-don în magazinele companiei pe Consimțământ, Tel : - - st N -Danchenko, Tel : - - per Catedrala, tel : - - st Big Sadovaya, Tel : - - st Pushkinskaya, / Tel : - - E-mail: fenix @inbox ru 